СОДЕРЖАНИЕ 


Предисловие . т А 
Если есть желание мастерить . . 
Квартира (дом) начинается с двери 
Окна требуют постоянного вниман 
Вам не нравятся ваши полы? . 


Если нужно отремонтировать сте 
‚ карнизы, полки 


ия и заботы . 


ны, прибить вешалку, 


Неотложная помощь электропроводке, быто 
электроприборам и машинам . “о ИЕ 


Чиним сантехнику и оборудуем ванную комнату. ..... 


Немножко усилий — и спортивный мини-комплекс 
в коридоре или детской 


вым 


УЗМЕ РУЗЛР 


у 
> 


Практичний посбник 
Господар у дом! 


Упорядник 
ШУЛИК Єфросинія Олексіївна 


Редактор Хоменко Т.П. 
Художник-оформлювач Мороз О.П. 
Художній редактор Сушко Б.В. 
Технічний редактор Мацапура Т.М. 
Коректор Волкова Н.В. 


Здано до складання 26.01.94. 
Підписано до друку 02.05.94. Я 
Формат 84х108 1/32. Папір друк. №2. 
ч Гарнітура Таймс. Друк високий. 
г Умов.-друк. арк. 5,04. Умов.-фарбовідб 
Е: | ђ Обл. видавн. арк. 5,23. | 
в Зам. № 4-197. 


Составитель Е.А. ШУЛЫК 
Кажды 


ІЙ мужчина от природы — немножко слесарь и сто 
плотник, и электрик... 
Рекомендации, приведенные в данной книге, помогут 
| | эти качества, чтобы хозяин мог самостоятельно отремонтиров 
г поме двери, окна, полы, прибить полку, карнизы, вешалку, 
(т нить сантехнику, электропроводку, бытовые приборы, спор 
И мини-комплекс в коридоре или детской и многое другое, ' 
ўч обустроить быт сообразно своим желаниям. А 
Приобретенные навыки со временем пробудят вкус к 
5 работе и она станет своеобразным видом отдыха или люби: 
занятием. 


Для широкого круга читателей. 


Господар у домі / Упоряд. Є.О. Шулик. = 
Хх 70 Будівельник, 1994. — 96 с. — Рос. мовою: 
15ВМ 5-7705-0604-0 Е ч У 
Кожен чоловік від природи — трішки слюсар 1 столяр, ітесляр, 
Г Еи таш, наведені в Цій. книзі, допоможуть розв 
якості, щоб господар міг самостійно відремонтувати В до 
вікна, підлогу, прибити полицю, карнизи, вішалку, Ві 
а = сантехніку, електропроводку, побутові прилади, спор: 
г комплекс у коридор! або ДИТЯЧіЙ та багато інше, то 
_ побут згілно зі своїми бажаннями. = 
Набуті навички з часом збудять смак до п! 
‘своєрідним видом відпочинку або улюбленим 3 
_ Для широкого кола читачів, 


ПРЕДИСЛОВИЕ 


„Удобства современного жилища обеспечиваются 
роиствами, требующими постоянного ухода за ними. Про- 
шло какое-то время — перекосилась дверь, неожиданно о 
отказала стиральная машина, испортился выключатель — 
в комнате погас свет. На кухне начал протекать кран... 
< Для многих даже ремонт выключателя или починка 
| водопроводного крана представляется необыкновенно сло- 

; жной операцией, требующей вмешательства квалифици- 

| рованного специалиста. Бывают случаи, когда без 
| опытного мастера не обойтись. Ну, а как быть, если 
| 

| 

| 

| 

| 


е ората 


понадобится укрепить на стене посудный шкафчик и, 
конечно,. чтобы висел он ровно и держался прочно, или 
перенести на другое место электрическую розетку, врезать 
новый замок? 

Однажды вы обнаружили, что полы в квартире рассох- 
лись и начали скрипеть, а от стены отстала штукатурка, 
т.е. необходим ремонт. В подобных случаях принято обра- 
тщаться в бюро бытовых услуг или другую организацию — 

приходят специалисты и, пока длится ремонт, вы ни на 
шаг не отходите от них. Они знают свое дело, но не знают . | 
р, ваших вкусов, эстетических представлений, планов, рас- — | 
четов. Приходиться все время им объяснять, показывать, 


13 просить, проверять, даже помогать и расстраиваться, что 
54 получается все же не так, как хотелось, как было задума- 
18 но. Сколько тратится времени, сил! А что, если отважиться 
ти самому? Это не столь уж сложно и трудно. И может 
= оказаться весьма интересным. А начинать посоветуем с 


малого. 


Наша книга не претендует на то, чтобы стать всеобъе- 
млющим руководетвом или подробной инструкцией. Более 
ально со всеми интересующими вас вопросами 
омиться в специальной литературе. 
ель книги — помочь тем, кто желает совер 
"жилище, стремится создать комфортные 


› учебы и воспитания детей. 


ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ МАСТЕРИТЬ 


Если есть желание мастерить, оборудуйте себе домаш- 
нюю мастерскую. Для этого в сельской местности можно 
использовать сухой подвал, сарай, сени или оборудовать 
рабочее место в коридоре, достаточное для установки вер- 
стака, ящика с инструментами и стеллажи для материа- 
лов. 

В тесноватой городской квартире мастерскую можно 
устроить в передней, на балконе или в лоджии. Временно 
в мастерскую можно превратить также угол в кухне или 

даже в общей жилой комнате. Поскольку она должна. 
занимать минимум места, следует устроить складываю- 
щийся верстак. 

Для хранения инструк 
настенный шкафчик. Его уд 
верстаком. 

Если позволяет площ 
расположите стеллаж д 


ов изготовьте специальный 
но поместить прямо перед 


зтцениа, у рабочего места 
ументов и материалов. На 
стене за столом закрепите до с отверстиями, в которые _ 
установите различные крючки и кольца для подвешива- 
ния инструментов, небольших полочек, коробочек с мел- 
кими деталами, гвоздами, шурупами и др. 

Дла храненил инструментов можно также использовать 


внутреннюю сторону двери кладовой. Чтобы не портить | 8 
дверь, укрепите на листе толстой фанеры зажимы из жести І 
или захваты из проволоки; металлические зажимы можно п 
заменить деревянными зубчатыми рейками. Чтобы закри л 
пить за каждым инструментом его место, нанесите темно! о: 
краской контур того инструмента, который находится ле 
этом гнезде. Прикрепите лист фанеры четырьмя уг ть ж 
к двери, ниже установите полочки для разных материал а. бр 

В процессе работы инструментами возможны ра, для = 


Для оказания первой помощи в мастерской или Угод той 
работы должна быть аптечка с йодом, бинтом; зоа 
жгутом, перекисью водорода и др. Ее помещают на за 
месте. > искус“ 
Рабочее место должно иметь хорошее местное, ђ 

нное освещение. Для этого укрепите над о 
ю специального кронштейна лампу < ея 


а затем по нему бьют. 
другои — зазубривается и закаливается. Не зе 
после каждого удара слегка поворачивать шлямбу 


вокруг оси и периодически очищать его от песка и кусоч“ 
ков камня. 


тком, 
вайте 


Пробивая отверстия в потолке, наденьте защитные оч- 
ки. 

Для обработки металла применяется зубило, которым 
вырубают узкие канавки в заготовках. При рубке зубило 
держат под углом 30-35’ к обрабатываемой поверхности. 
Смотреть при этом надо на режущую кромку зубила, а не 
на обушок. Держать зубило следует легко, свободно. При 
резке металла слесарными ножницами последние не надо 
раскрывать полностью, до отказа, ибо при этом они не 
режут, а выталкивают металл. 5 

Хорошо иметь несколько отверток разных размеров. 
Тогда вам не придется маленькой отверткой закручивать 
большие винты, рискуя испортить и отвертку, и шлиц 
(прорезь) винта, либо большой отверткой — маленький 
винт, что может привести к порче резьбы винта. Обратите 
внимание, как заточена отвертка, — лезвие должно очень 
плотно входить в шлиц. 

Как правило, ве электромонтажные и 
электроремонтные работы ведутся 
при снятом напряжении. Но 
предосторожность никогда не повредит, поэтому обязате- - 
ачек, ножа, _ 


- ЕЯ 


/ 


Промышленность выпускает электропаяльники типа 
ЙЯ сменным нагревательным элементом и стержнем, 
Например, паяльник ЭП-1 пистолетного типа на 50 Вт. 
Преимущество его в том, что наконечник при включении 
паяльника очень быстро (за 7-20 с) разогревается до тем- 
пературы 240°С и также быстро остывает после отключе- 
ния. Это позволяет переносить без потерь припой к месту 
пайки, которое освещается специальной лампочкой, вмо- 
нтированной в паяльник. 

Пайка с помощью паяльников производится обычно 
припоями (смесью олова и св тнца). Название наиболее 
употребительного но 1 сшифровывается так: 
Ш — припой; О — оло 19% олова. 

Если кончик паяль ‚ нужно зачис- 
тить его напильникх (зелудо И При 
спаивании крупных , :но нагревать 
так, чтобы припой, у, плавился. 
Зачистив и залудив т паяльником 
и посыпают канифол ника. Затем 
кладут кусочек олова 1 бы шов полу- 
чился гладким и блестяц таял слоту и наша- 

тырь применяют лишь в исключит ых случаях, так 
как пары их вредны. 
Для ремонтных и подело“ 


‚ место 


в домашних усло- 
хнических, слеса- 
ментов. 


Перечень инструментов домашней мастерекой, шт.: 


Пассатижи (отвинчивание заржавелых болтов и гаек; 
сгибание, обжатие проводов при сращивании, 
резка концов, откусывание гвоздей и т.д.) . 1 

Отвертки разных размеров . . . . .. .. 

Шило для нанесения разметочных 
и направляющих отверстий. . . 5 

Ножницы для вырезывания деталей из жести, 
прессшнана, тонкого листового металла . - 

Паяльник электрический .„.... . .. 

Монтажный нож (складной) ИИО Ба 2 

Бааволноикелюче в о. оь 

Шлямбур . . . . л 

Дрель ручная с набором т 

2...10 мм в диаметре . . . ти 

молотки разной массы (60-80 и 500- 600 г). о 

0 Пн т ӘУ 


— 


нано 


а 


7 __ Ножовка (для резки металла)... 
4 Ножовка (для криволинейного 


и поперечного пиления). . . . ... 
Шрилаклучкован о оси. 
Ручные тиски (для продольного 
5 и фигурного пиления)... Т 
А: Складывающийся метр . . . . . 1 
Е Рубанок с двойным железком (для строгания 
и выравнивания поверхностей) . . .. . 1 
) #9 Фуганок (для выравнивания поверхности 
з р больших деталей) .-.. ... .. . 1 
ја Цикла (для окончательной зачистки строганых 
поверхностей). на > В 
5 Долотоји стамеска ого. а а А 
~ | Шпатель металлический и деревянный 
И ЗА (для нанесения и разглаживания замазки 
Ђ | изшпатлевки) ео о о ИН 
я. Г | Скребок стальной (для очистки и выравнивания ; 
| поверхностей): 52 22 У ЕТАР ИРЦ | 
ум. | р Алмаз или стеклорез (победитовый) . . . . . 1 
УМ ы | р 
гу- а Нужно помнить, что срок службы каждого инструмента 1: 
та 104 |“ | значительно сокращается, если его используют не по наз- | 
ак ж 1 начению. Например, нельзя бить молотком по кусачкам, | 
______ стремясь быстрее перекусить толстую проволоку, так как 
ло- · Р | это может привести к выкрашиванию рабочей кромки 
1 сат а кусачек или поломке губ. 


| Если гайка или болт не отвинчиваются, не следует бить 
Г по ключу молотком, удлинять рукоятку ключа с помощью › 

= трубы, с тем чтобы не повредить ключ. Заржавевшую 
тайку и выступающую поверхность болта необходимо смо- — 
‘чить керосином и оставить их так на некоторое время. 
Если после этого гайка не будет отвинчиваться, можно = 
‘постучать по ее грани молотком. Если же и после уда] 
ка не отвинчивается, то следует сильно нагреть ку 
теза или паяльник и приложить к гайке. Отн. 
‘ржавчины нарушится и гайку можно легко отв 


_ При поиске повреждений электропроводки, при 
1 гы электроприб х у 


“тами из эбонитовых трубок. Длина выот 
оголенных концов не должна превышать 10-15 
та предохранения лампочки от ударов сделайте 
гую подставку (из тонкого железа, латуни, алюми- 


_ Простой безопасный пробник, который 
| позволит установить короткое замыкание в проводах, моз 
_ окно сделать из батарейки и лампочки для нормального, 
фонаря. Один провод от батарейки оканчивается штеке. 
ром, другой припаивается к лампочке (к ее нижнему, 
контакту). К корпусу лампочки припаивается толстый 
медный проводник, служащий вторым штекером. Е 

Теперь легко определить — целы ли жилы шнура; не _ 
замкнуты ли накоротко, нет ли электрического контакта и 
между спиралью и основанием электроплитки т.д. Одним. 


2 штекером касаются, например, основания плитки, другим || 


4 
я 


ач: ва а 


| = спирали или контактного вывода. Если лампочка све ша 
| тится, значит спираль где-то касается корпуса. Помните: ЕЯ 
такой пробник нельзя применять для участков электриче || 
|. ской сети, находящейся под напряжением! Обязательно а 
убедитесь, что напряжение снято. Бр м 


Наличие напряжения определяется индикат( 
ром напряжения, который по своему внешне 
виду напоминает авторучку. В индикаторе сделано отвер 
стие, через которое можно наблюдать за неоновой ламш 
чкой. Присоедините металлический наконечник К иселе 
дуемой токоведущей части, а пальцем коснитесь верхи 
контакта индикатора. Если напряжение на этой 
есть, ничтожно малый и совершенно безопасный ток 
дет через палец в неоновую лампочку, и та засветится 

Безусловно, для этих целей лучше пользоваться © 
альными электроизмерительными приборами, которг 
зволяют точно определить не только наличие напр 

о и его величину, измерить ток, потребляемый 


о 


сквозняка да еще скрипят, — это первый признак того; 


что нужен срочный ремонт. Ведь тряпка, намотанная 
между ручками, или кое-как прибитый на косяк кусочек | 


кожи — не выход из положения. Между тем исправить 
дверь не так сложно. 

Чтобы избавиться от скрипа двери, надо смазать петли 
машинным маслом: положить под дверь лезвие топора или 
какой-нибудь клин, приподнять ее на петлях, запустить 
несколько капель масла в образовавшиеся зазоры около 
штифтов петель (рис. 1, а). Время от времени смазку; 
повторить. 

Вместо масла можно использовать кусочки графита от 
мягкого простого карандаша. Под тяжестью двери они и 


1 в своеобразную смазку, ведь графит. 
-тй смазочный материал и служит долго. 1 
‘дверь открывается или закрывается сама собой 
чит неправильно прикреплены петли, не стро 
р но. Дверь распахивается сама собой — верхнюю. 
петлю надо передвинуть внутрь косяка. Насколько? Это 
нужно определить опытным путем. Если дверь постоянно | т 
сама закрывается — скорей всего придется подложить з 
1, 6) под нижнюю петлю, а может быть | >. 
М 


м ма са В 


подкладку (рис. 
и переставить эту петлю внутрь косяка. 
Незначительное трение в дверной коробке можно уст. 

ранить, натерев трущиеся поверхности хозяйственным | в 
мылом. Если этого недостаточно, то кромку двери ввтрав-| | н) 
нивают рубанком. Е ! Е: 
Самая распространенная причина заклинивания двери | НЕ 
— разболтавшиеся дверные петли. Замените шурупы, На Ег 
которых они укреплены, более длинными. Можно исполь ша А 
зовать и старые, укрепив их гнезда. Для этого набейтев | НЫ 
отверстия кусочки проволочной мочалки для мытья посу и пр 
ды (рис. 1, в) или вбейте деревянные пробки, предварит а тој 
льно смазав их клеем. 19 Е 
85 некоторых случаях от заклинивания можно избави нкі 
ться, немного “утопив” петли в гнездах (рис. 1, 2). ШИ ЛЕБ 
перекосе двери или дверной рамы достаточно “утопите сос 
только ту петлю, против которой она заклинивает. ЕО | лад 
эти меры не помогут, придется срезать слой древ 1 
против того места, где происходит заклинивание. Так все! 
поступают и с дверью, разбухшей от сырости. ИНО а. 
бывает достаточно лишь обработать торец двери р "= бум 


или грубой наждачной бумагой, даже не снимая ё 
етель. Но когда нужно удалить довольно толст 
весины, дверь необходимо снять и обработать ее 


гь дверь с петель можно так: откройте ее пол 
под низ топор или другой рычаг, возь! 
цину и, слегка раскачивая на петлях, 


се 


МР 


под цвет двери. Если потребуется, вырубите ста 
Ч . новые гнезда для петель. Навешивать двери на пет 
Б нужно вдвоем. : 

Если дверные петли в порядке, а дверь все-таки осела; 

ә попробуйте положить между верхними и нижними поло- 

Ђ винками петель шайбы или самодельные кольца-проклад- 

Уу ки из стальной проволоки и смажьте их машинным 

маслом. Не поможет — переставьте петли чуть выше: 

т А как быть с дверью, которая то разбухает, то высыхает і 
ІМ в зависимости от сезона? Такое иногда случается с наруж- 
В- ными дверями. Тогда с разбухшей двери придется снять 
небольшой слой дерева, но чтобы она плотно закрывалась, 
ри когда высохнет, сделайте прокладку, толщину которой 
можно регулировать. Возьмите прямоугольный кусок ли- 


го стовой меди или латуни (подойдет и кусок жести, выре- 
ы занной из консервной банки) длиной, равной удвоенной 
ев толщине двери, а шириной 40-50 мм. Прикрепите этот 
осу- прямоугольник шурупами или гвоздями к вертикальному 
ите- торцу двери примерно на половине ее высоты и согните, 
| как показано на рис. 1, е. Между металлическими пласти- 
ави- нками вложите кусочек картона или сложенную в неско- 
при лько раз бумажку и зажмите. Теперь в зависимости от 
А | состояния двери можно без труда менять толщину прок- 
ИТ | ладки, и дверь всегда будет плотно закрываться. 
Если Если дверь с трудом запирается и отпираетса, прежде 
сиве 47, всего определите, насколько язычок замка смещен относи- 
жо Кқ тельно отверстия ‘в запорной планке. Натрите язычок. 
нога "| мелом либо подложите под него кусочек копировальной 
лиле. "Зи бумаги — отпечатки покажут, куда он попадает. Иногда 


это можно определить и по царапинам, которые оставляет = = 
язычок на запорной планке. Обнаружив, что язычок попа. 
_ дает ниже отверстия, проверьте, не осела ли дверь из-за 
| разболтавитихся петель. В этом случае просто укре 5 


сторону, | 


тасшатавттееся дверное полотно необходу 
я этого выньте из рамы стекло, выбей, 


и счистите старый клей, затем соберите их заново НИ 
клеем и поставьте новые нагели, ы 


При значительной усушке дверных полотен положите | 308 

на их кромки рейки толщиной не менее 10 мми укрепив = я 
шурупами или проволочными гвоздями. ТА 

При наличии в дверных полотнах щелей возьмите дег 0 РЕ 

й. ревянную рейку немного шире, чем щель, обмажьте вес | о 
Е. двух сторон столярным клеем и загоните в щель, после. | а 
025 чего произведите остружку с двух сторон. Ў: | кут 
Для уплотнения наружных дверей необходимо снять ны 
дверь с петель, затем в боковине нижнего бруска дверного | усл 

полотна с помощью электрической пилы сделать два па Ми || 

раллельных пропила и стямеской выбрать прямоугольный | две] 

желоб. При отсутствии электрической пилы эту работу № ^ Е 
несложно выполнить долотом. В готовый желоб вставить | Еи 
заготовленную ленту из плотного материала, например | элер 

кусок пожарного рукава или тонкой транспортерной лее | заку 

ты. Установить в желобе деревянную рейку, которую і к. 
прикрутить шурупами к нижнему бруску дверного поло | Л 

а. ЊЕ | ного 
Выступающие края закрепленного материала после нЕ и Ш 

вески двери на петли, плотно соприкасаясь с полом, пере“ | рать 

кроют доступ холодного воздуха в жилое помещение № | работ 
изгибаясь в разные стороны, не будут мешать открыванию | бране 

и закрыванию дверей. в. чан 
| Входную дверь в квартиру можно оббивать искусствев | | расчл 
ной кожей или дерматином. Для выполнения этой работы ] копир 
снимите дверь и положите ее горизонтально. Войлок раб | карто 
пределите по полотну двери так, чтобы его хватило Йес Е" 


бивки к коробке со ‘стороны петель и образо 
с трех сторон. Поверх войлока уложите обиво“ 
риал так, чтобы завернуть войлок со всех че 
. Затем оббейте дверь обойной тесьмой, закре“ т 
тую тесьму обойными гвоздями, которые Раб". 
равном расстоянии друг от друга. п р 


с трех сторон войлок и обиво 


Рис. 2. Обивка и оргалитом: 
1— ная Корсен, 5" входная 
дверь; — уплотнитель; 4 — шпон; 
— оргалит; 6 — утеплитель; 
7 — рамка; 8 — штапик 


всем не улучшаются. К, тому же 
рейки значительно утяжеляют 
конструкцию, что может приве- 
сти к ослаблению крепления 
петель и к перекосу двери. Даи 
купить готовые профилирован- 
ные рейки не так уж просто, а изготовить их в домашних 
условиях сможет не каждый. 

Но не только дерматином и рейками можно отделать 
дверь. 

Богатейшие возможности для хозяина дает использова- 
ние оргалита. Он позволяет решить вопросы тепло- и 
электроизоляции. При этом оргалит оклеивают шпоном и 
закрепляют рейками на наружной плоскости двери поверх 
теплоизоляционного материала, в качестве которого мож- 
но использовать пенопласт, поролон и др. (рис. 2). 

Лист оргалита должен быть на 15-20 мм меньше двер 
ного проема, чтобы дверь свободно открывалась. 

Шпон из различных пород дерева желательно подби- 
рать одинаковой толщины. Прежде чем приступить к 
работе по его выклеиванию, необходимо изобразить подо- 
бранный рисунок на миллиметровке в натуральную вели- 

чину (в масштабе 1:1). Для упрощения работы желательно 
расчленить рисунок на мелкие элементы. Затем с помощью 
копировальной бумаги рисунок перенести на ватман или 
картон и вырезать. Чтобы в дальнейшем не ошибиться при 
выклеивании, каждый элемент нумеруют. 

Наиболее ответственный момент — подбор шпона. Ва- 
жно, чтобы цвет и фактура его соответствовали назначе- 
нию элемента рисунка и хорошо сочетались между 

° Картонные шаблоны накладывают на шнон, па 5 
контуру, затем вырезают рисунок ножницами. В местах 
| где узоры имеют внутренние радиусы, используют остро. 
нный скальпель или сапожный нож. При этом нео- 


ижения режущего 


‘новый клей при попадании на лицевую 
ть оставляет трудноудаляемые пятна). Шпон 
но прижать к листу оргалита и выдержать в т 
ении до полного высыхания. 
едующий этап работы — шлифовка и покрытие 
__ ком. Сначала на склеенную поверхность наносят 1-2 

лака (НЦ-222 или НЦ-228) для закрепления, а за 
° шлифуют мелкой наждачной бумагой. Окончательную ий 


8 Г. делку производят светлым паркетным лаком, заливая гг А. 
в 1 или 2 слоя. Лист располагают строго горизонтально, | 1 
___приготавливазот около литра лака и разливают его порци. | раз 
ями по всей поверхности листа. Чтобы избежать затекания | бхо; 
Д за края, по периметру устанавливают бортик из пластиди: | Ок 
Ба высотой 2-3 мм. | 
и“ При повторной заливке бортик немного нарастить. Ка ||| (рис 
ждый слой до полного высыхания выдерживают примерно _ Ви 
т. го е 


и Ир ком. 
мм. Наружные кромки реек скругляют, а концы отпили | | проећ 
вают под углом 45'. Длина реек должна быть на 2-4 МИ | Рава 
меньше линейных размеров дверного проема. Пе. | на на 

В завершение работы лист оргалита устанавливают Ча 

дверь. Для этого ее снимают с петель, удаляют ручки репле: 

замки. Две противоположные рейки наживляют и счис 

и проверяют, плотно ли лист входит в пазы. горяч 
навесить дверь на место для проверки правильности! ае 

новки реек относительно дверного проема. Затем двер! окон я 


ЈУ 
раз снимают, укладывают утеплитель, вставляют Окас 


ле этого ставят на место дверные ручки, замки; - 
 навешивают на петли. Работа упроститоя, если 0) 
УР ывать не в пазы, а в четверти, выбранные ВР 


ксировать штапиком, как стекло в оконных. 


декоративным элементом рис 


7 


ОКНА ТРЕБУЮТ ПОСТОНННОГО ВНИМАНИЯ. 
И ЗАБОТЫ 


{и | Из-за колебаний влажности деревянные детали окон то 
| ’ разбухают, то усыхают. Поэтому зазоры между ними нео- 
бходимы, но чтобы зазоры не продувало ветром насквозь, 


- элементам окна приходится придавать сложную форму: 

Чтобы ремонтировать окно, нужно знать его устройство 
м (рис. 8). 

Оконный короб укреплен в проеме стены металличес- 
о | кими штырями. В рамках имеются вырезы прямоугольно- 
а го сечения — фальпы, где крепятся стекла. Чтобы 
хи ! дождевая вода не попадала между рамой и коробом, ниж- 
= | няя часть наружной рамы снабжена деревянным козырь- 
-8 ком. На нижнем бруске короба сделан скос, а низ оконного 
ти- проема снаружи прикрыт жестяным козырьком, благода- 
мм ря чему дождевая вода, стекающая по стеклу, не попадает 

на наружную стену здания. 

0:4 | ° Чтобы переклеить сильно расшатавшийся оконный пе- 
ИЙ реплет, необходимо вынуть из рамы стекло, выбить нагели 
ями _ и счистить старый клей, затем собрать их заново, склеить 


горячим клеем и поставить новые нагели.. 
Часто причиной плохого открывания и закрывания 
‚® окон является ослабление шурупов, которые держат пет- 
— ли. В этом случае шурупы необходимо завинтить. 
Если створка окна перекосилась, ее следует снять с 
етель и осторожно пристрогать. При незначительном 
блении сопряжений в углах переплета прикрепить 
2 тоте угольники небольшими шурупами, предва- 


итое, но и просто треснувшее стекло, поској 
через небольшую трещину теряется немало драгоцен 
ного тепла. 

_ Прежде чем приступить к остеклению оконных перен, 

р стамеской очистить фальцы от пыли, загрязнений › 

— и старой замазки. Для удаления старой, сильно засохшей 
замазки можно использовать утюг. Нагреваясь от утюга, 
замазка размягчится и будет легко удалятся. После очис | | 

тки фальцы проолифить, затем не менее суток просушить, 

т Линейкой (но не в коем случае не портновским санти р 
метром) замерить расстояние между внутренними гранями ^ 
фальцев и вычесть из него 2-8 мм — таковы размеры 
будущего стекла. Эти миллиметры нужны для того, чтобы 
рама могла “дышать”, то есть изменять свои размеры под \ 

72 
6 


‚ летов 


~ саа ЕЦЕ 


действием тепла, влаги и случайных нагрузок. 

Режут стекло на ровной поверхности по линейке стек" 
лорезом, подложив под него кусок ткани или несколько 
газетных листов. 

Во время резки нельзя забывать о технике безопаснос- 
ти: работать только в перчатках и защитных очках. 

Режущим элементом алмазного стеклореза служит кро- 
хотный кристаллик алмаза, вставленный в оправу с дер“ 


вянной или пластмассовой ручкой. При резке стекла алмаз би 
должен двигаться острой гранью вперед. Тогда он легко 

скользит по поверхности, оставляя тонкую бесцв т Оз 
линию надреза. Если же образуется глубокая ца На) 
‘молочного цвета, а при движении стеклореза изда Е 


| неприятный скрип, то ровно обломать стекло не уда Е 
Это бывает, когда кристалл алмаза или ориентиров н Е. 
неправильно, или затупился, или нажим слишком а= 
. Чтобы всегда знать, в какую сторону обращена 
Е алмаза, на оправе поставьте метку. 
‘ежущая часть роликового стеклореза — Ро 
сплава. Режут таким стеклорезом тоже по 
ом ведя его на себя. Для улучшения к 
е мастера макают ролик в керосий: 
работы стеклорез рекоменду“ 
чках стекла. Сделав надр 


Рис. 4. Способы резания и обламывания стекла: 
а— с подкладыванием под лист спичек; 6 — с помощью стеклореза 
или плоскогубцев; в — по линии контура, начерченной на бумаге; 
г — соответственно надрезу по окружности 


Отламывать стекло удобнее, подложив под лист спички 

`и надавливая на стекло сверху руками (рис. 4, а). Если 

кусочки стекла небольшие, то их обламывают с помощью 

‘стеклореза, у которого для этого сделаны вырезы (рис. 4, 

б), или с помощью плоскогубцев. 

При выполнении фигурного реза под стекло подклады- = 
лист бумаги с начерченной на нем линией контура | у 

рис. 4, 6). Е контура 


бы из листа стекла вырезать круг, 


 динил разреза, напильником нацарапываюр 
сую борозду на расстоянии 2-3 мм от края, зао. 
й конец нагретого паяльника прикладывают к боро. > 
и, не отнимая от стекла, без нажима медленно ведуу“ 
на! й линии. За паяльником должна потянуть. | 
‘ся трещина в стекле. | | 
___Дла облегчения подгонки к месту вырезанного стекла, | 
а также чтобы во время работы не пораниться 06 острые | 
| кромки,советуем воспользоваться дюралюминиевым или | Р 
стальным уголком 20х20 мм, на внутренней поверхности І 
которого наклеена полоска мелкой наждачной бумаги, | з 
Такое приспособление помогает выровнять и округлить | н 

е: 

и 


кромки стекла. Для этой же цели можно воспользоваться, 
_ наждачным камнем со средним зерном. 

Раму, в которой предстоит заменить стекло, надо снять | 

с петель, открыв окно как можно шире и слегка раскачи- й ре 

вая створку. Положив ее на стол, удалить остатки разби: 

того стекла, гвозди и замазку. Неровные места выровнять 

замазкой, а фальцы высушить и проолифить. Затем нане пр 

сти на фальцы слой замазки и разравнять ее шпателем 


| 
Сверху уложить стекло, причем так, чтобы между @0/ | 69 
кромками и гранями фальцев остался равномерный зазори | ра: 
Закрепить стекло в фальцах проволочными пшилькамӣ Фа 
или тонкими гвоздями, осторожно забивая их легким чен 
молотком. Сверху фальцы обмазать вторым слоем замазки 
| так, чтобы он полностью скрыл головки гвоздей. Весту: от 
| павшую за фальцы замазку срезать. Закрепляют ЈЕ ЊЕ. 
_ штпилљками. = а 
| Замазку можно купить готовую или приготовить ОК 5 == 
= | и == 


‚ Меловая замазка, г 


_ в которое осторожно, чтобы не роте ВЛИТЬ ол 
Мел перемешать с олифой до получения тест’ 


„РАНИ >. гу. На фанеру (картон) насыпать слой мела о 
23 около 10 мм. На этот слой положить тестообразную маесу 

и месить, при необходимости подсыпая мел до получения 

замазки нормальной густоты. 

Качественная замазка должна быть тугой, не прилипать 

к рукам, скручиваться в веревочку, растягиваться, хорошо! 

прилипать к стеклу и дереву. В холодное время года 

замазка твердеет, плохо прилипает к стеклу и не разрав- 

\ нивается ножом. В этом случае ее нужно готовить более 


г жидкой, чем обычно. При затвердении такая замазка будет 
приобретать необходимую консистенцию. 

Б Следы замазки, оставшиеся на стекле, удалить на вто- 

:- рой день после вставки стекла, не давая замазке полностью 

и затвердеть. 

~. Последняя операция — протирка стекол. Ве следует 


производить мягкими трапками или мягкой бумагой. 


= В окнах новейшей конструкции обходятся без замазки. Е 
= По периметру стекла надевается резиновый шнур с И-об- 
го разным профилем. В таком виде стекло устанавливается в 
2р: фальцы и зажимается деревянными или пластмассовыми 
им ў Назначение окон — изолировать помещение не только 
зки б от капризов погоды, но и от наружного шума. Установле- 
„ту | но, что для лучшей звукоизоляции расстояние между 


Р] | стеклами должно быть не меньше 75 мм. Если вы живете 
в очень шумном районе, это расстояние следовало бы 

21 К _· увеличивать. Но при этом снизится теплоизоляция окна 
амо“ И. из-за того, что между стеклами образуются конвекцион- 
“= ные потоки воздуха. Е 
Ая Окраска дверей н окон. Отремонтированные двери или. 
пете а требуют определенной отделки — окраски или оклей- 


и 


вет дверей в той же гамме, что и стены. 
Если стены оклеены обоями светлых тонов, то две 


отыз тонах стен двери делают. более светлыми, НО этих = 
же расцветок. : З 
Двери, имеющие филенки (дощатые вставки), можно і 
окрасить в два тона: филенки — мягким цветом, а обрам- |“ 
н ление — насыщенным. | 
— В современных интерьерах часто встречаются двери, | 
оклеенные декоративным пластиком под ценные породы › | 
дерева. Это придает квартире нарядный вид и хорошо | 
из гармонирует с любым цветом окружающих стен. и | 
20 Как же подготовить рабочую поверхность под окраску? | 
При ремонтных работах это А эт в следующем порядке: | 
очищают от загрязнений рабочую поверхность; снимают | | 
ЈЕ старые наплывы краски; счищают вздувшийся слой; чис 
Е | тят трещины ножом; шпаклюют ежденные места Ме и 
сляно-клеевой ппатлевкой; Бару отремонтированные и 
места наждачной бумагой; грунтуют выправленные места ||| 
красят все плоскости за один о основным тоном и даа 


при: необходимости красят а другим колером. _ 
Очищать поверхности от наплывов старой крас 


лифки применяют натуральную олиф) : 


Оксоль”, добавляя в нее 3-5% сиккатива 
способствует быстрому высыханию. 
фа (длится этот процесс до 24 д 


у  окрашивают на 1-2 тона более насыщенным колером. Пра — | 


___Сначала в теплый клеевой раствор вливают « 
тщательно перемешивая, а затем небольшими пор 
| добавляют мел, также тщательно перемешивая. МЕ 
` Ремонтируемые места шпаклюют два-три раза так, что- 
бы поверхность была ровной, без впадин. 
Шпаклевочный слой сохнет около суток, поэтому мож- 
но подготовиться к окраске поверхностей. Вначале приво: 
| дат в рабочее состояние кисть. Для этого в середину 
| волосяной части вставляют деревянный цилиндрик (мож- 
| но воспользоваться натуральной пробкой от бутылок). Он 
должен занимать третью часть длины волос кисти. Затем 
| волосяную часть до конца пробки туго перевязывают шпа- 
татом. Подготовленной таким образом кистью 10-15 мин 
насухо водят по кирпичу для выравнивания щетины по 
длине и с целью удаления слабодержащихся в кисти волос. 
Как приготовить краску? В густотертые белила добавь- 
те олифу из расчета 1 л на 1 кг краски и, перемешивая, 
долейте немножко скипидара и сиккатива. Делайте это до 
тех пор, пока краска не станет стекать с кисти тонкой 
струйкой. Отдельно олифой (или: скипидаром) разведите 
пигмент и небольшими порциями добавьте в белила, доби- 
ваясь желательного тона. 


АІТ 


{ 
! 
| 
! 


У Хранить готовый состав и работать с ним удобно, имея 
т бачок с плотно закрывающейся крышкой. 
$ Приготовив кисти, краску, огрунтовав поверхности (со- 


. у тав грунтовки: 80% олифы и 20% густотертой краски) и 
дождавшись, пока грунтовка высохнет, приступайте к 
окраске. 


И Погрузив кисть в банку с краской, отожмите ее, чтобы 
й. краска с нее стекала. Затем на окрашиваемой поверхности 
на закрасьте сначала верхнюю, потом среднюю и, наконец, 
же ` нижнюю части. Растушевка каждой части ведется горизо- 


нтальными движениями, а потом вертикальными. Нало- 
жив первый слой, дайте краске высохнуть и только потом 
наносите второй. | 
Е Чем окрашивать деревянные поверхности? Двери, по- 
нники, наличники — филенчатыми кистями, а окон- 
ереплеты — кистями-ручниками. По оконча 
и поместите в банку и залейте водой так, чтобы — 
срывала щетину кистей. | Ра АИ 


_ это полезно ЗНАТЬ  — 
ать центр отверстий под шурупы, к) 


отвертки (ширина лезвия должна быть 
метру отверстия в петле) нанесите в каждом из 
отверстий две взаимно перпендикулярные риски. Вто. 
| чке пересечения рисок и будет находится центр отверб. 
°— тия под шуруп. ? 

| Если оконная замазка усохла и отошла от стекла, но | 
| сохранила прочность, можно и не заменять ее. Однако | 
необходимо применить меры, чтобы влага, стекающая | 
по стеклу, не попадала внутрь и не вызывала гниение | 
му древесины рамы. Для этого тонкой кисточкой запуетите | 
|  масляную краску во все трещины, чтобы не осталось ни | 
ее одной щели. Либо приготовьте немного свежей замазки, 

более жидкой, чем обычно, и вотрите ее шпателем в 
щели и трещины. Когда она высохнет, наложите свежий 


2 слой краски, слегка захватывая и краешек стекла, что- ) ) 
бы как можно лучше загерметизировать стык. р 
№ Если оконная рама с трудом открывается, то место Е 
защемления можно найти так. Возьмите полоску черной р 
копировальной бумаги и, открывая и закрывая раму; | д 
попеременно подкладывайте бумагу под ровные участ- ! 
ки. Черные отметины на раме укажут, где необходимо | | 1 
| сострогать небольшой слой рубанком. _ | Е 
№ Иногда причиной защемления может оказаться просто || ха 
слишком толстый слой краски, наложенной во врема ш Е 
предыдущего ремонта. Тогда его следует счистить. 410 В е 
бы рама в дальнейшем не “залипала”, створки МОЖНО | 
натереть сухим куском мыла. тем 


| № Донести больший лист стекла до дома — не такая УР тел 
простая задача, как кажется с первого взгляда. Отпра к 
 Бляясь в магазин, запаситесь полоской картона и 
вкой с двумя проволочными крючками на ко 
дложите под нижнее ребро стекла картон и, за5е“ 
крючки за верхний край, подхватите стекло вере 
моют окна? Отнюдь не только для кре 
но, что один слой чистого оконного * 
в комнату 85% —87% света, а ДВА 


"а ВАМ НЕ НРАВЯТСЯ ВАШИ ПОЛЫ? 


| _ Полы могут быть сделаны из разных материалов: досок, 
| древесностружечных плит, клепки (паркетные полы). Еще 
встречаются дощатые полы. С течением времени такие 
полы начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. 
Шели между половицами не только ухудшают внешний 
вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно | 
возникает, когда гребень потунтового соединения сломан | 
или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги 
недостаточно “мотцные” и положены на излишне большом 
расстоянии друг от друга или же половицы (половые 
доски), опирающиеся на них, слишком тонкие. 
| Ремонт полов с таким дефектом сводится в основном к |: 
сплачиванию половиц и замене отдельных поврежденных | 


) | досок. Если у доски сгнил или сломался один из концов, || 
удалите его с помощью стамески (не вынимая всю полови- 

о 4 цу) и замените подходящим отрезком доски. Конечно, 

а |“ вставленный кусок должен опираться как минимум на две | 

)- лаги. : 

10 і Перед сплачиванием сначала снимают плинтуса, а за- 


тем освобождают половицы, для чего топором последова- 
тельно приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают 
выступающие гвозди. Отделять доски нужно осторожно, 
чтобы не повредить их гребень. Перед укладкой новых или | 
| очищенных старых досок необходимо тщательно прове- 
рить надежность установки лаг, наличие звукоизолирую- 
и выравнивающих прокладок. 
плачивание пола начинают с того, что прибивают 
легающую к стене доску гвоздями длиной в 2,5 раза. 
п толщины, затем прижимают к ней другую 
с помощью скоб, вбитых в лаги, и і 


этого прибивают плинтуса, но 
не к полу, а к стенам гвоздями |. 
примерно через 1 м один ох 
другого. Если плинтуса нужно | 
крепить к каменным стенам, | 
то в стенах сначала пробивают | 
шлямбуром отверстия глуби. | | 
Рис. 5. Сплачивание досок пола ной 80-100 мм, в которые вго- 
няются деревянные пробки, и уже к этим пробкам приби- | 
вают плинтуса. Неровности, возникающие в процессе спла- | 
У чивания пола, устраняют рубанком (не забудьте про гвоз- ј 
7 ди). Строгать доски пола } ЛЬКО ВДОЛЬ, НОИ 
наискось, и поперек, провер 

линейность поверхности. Ос 
делывают с помощью спе 
 емых промышленностью 


ебольшие щели за: 
тлевок, выпуска» 
гм числом щелей у 


можно ремонтировать также ами. Они изготавливаю- К 
тен из сухого дерева, причем толщина реек должна быть к 
несколько больше ширины щели. Их смазывают столар“ | н 
ным или казеиновым клеем и зат т молотком в про“ н; 


межутки между досками. После т 


к клей просохне р ос 
| выступающие части реек сострагив | 


г рубанком. 


| 

Для вентиляции пространства под полом в углах ком ў Ба 
наты в полу устанавливают решетки, предохраняющи | по 
полы и лаги от загнивания. Решетки укрепляют на 10 ММ || е 
выше уровня пола, чтобы при мытье в них не затекала — | Ук 
вода. ЕЈ = Пр 
Закончив ремонт деревянных полов, необходимо под 3) к 
товить их поверхность для настилки линолеума или 08 Е 

ски. Отм : 
> етим, что линолеум целесообразно укладывать кой 


окленки стен обоями или окраски их малярными 60° 


также очень часто полы покрывают этим сов: 
риалом, так как линолеумные полы гигиеЕ 


| Рис. 6. Виды линолеума: 
Ён а — безосновный; б, в — основные 


Основные линолеумы прочные, потому что, кроме ли- 
певого синтетического слоя, имеют крепкую основу, изго- Ы 
товленную из ткани или войлока. Основные линолеумы 
а характеризуются еще и отличными тепло- и звукоизола- 
я ционными качествами. 

В магазинах линој 
удобно: зная ширину ру 


- 1 продаются в рулонах. Это очень 
и а, вы легко высчитаете, сколь- 
)- ко погонных метров линолеума понадобится для вашей 1 
ъ квартиры. Купленный ли зум не должен иметь пятен, 4 
р- 
о- 


надрывов, царапин и раковин. В жилых помещениях == 
настилают обычно линолеум на войлочной или тканевой 4 
основах, для кухни подойдет и безосновный. | 


6 2 Чтобы линолеум долго служил, настилайте его только =>. 
с - на ровную поверхность: без впадин и бугров. Основание 
м | под линолеум должно быть горизонтальным, прочным и, 
“1 конечно, сухим. А чтобы долго не готовить это основание, 
— ___уложите на пол древесно-волокнистые плиты — оргалит. 


Продается оргалит листами, толщина которых 4 мм. Вме- 
| сто оргалита можно использовать и картон от мебельной 
Упаковки, естественно, одинаковой толщины. 

Настилая оргалит на пол, обычно придерживаются та- 

хой последовательности. Сначала пол моют теплой водой 

мылом, дают ему просохнуть. Затем раскладывают орга- 

лит по полу и размечают по месту. Подогнанные асты 
еивают на пол с помощью битума (рис. 7, а, 6, . 

ето до 180" (С (при этой температуре битум необ: 
> в течение 2-8 часов, чтобы из не; 

Перед настилкой` линоле > 

лист: 


нии и выдерживают так 3-4 дня. 
» 


листы отлежались, расправились. 
‚ настилке нас 
г друг к другу, прибивают плинтуса и закрепд 

отан мелкими гвоздями на расстоянии 15:2) 


ја кромки. 
Е свн линолеума на основания применяют все. 
возможные мастики, состав которых определяется типом 
линолеума. 
ЊЕ Наибольшее распространение получила битумная холо- 
дная мастика, которая используется для наклеивания на 
разные основания всех линолеумов на тканевой основе, а. 
также резиновых плиток. Состав этой мастики в частях по 
массе: битум марки БН-50/50 — 75,5; канифоль — 8; 
бензин — 21,5. Битум нагревают до температуры 160: 
180' С, добавляют в процессе плавл анифоль и пере- 
мешивают состав 10-15 минут. Ко: есь остынет до 
80°С, в нее вливают бензин и снов: 
вают. Мастику (с температурой ок. 


гельно перемеши- 


ухо куски линолеума плотно прижи, Д, 


` [7] 
тчески закрытую тару, где она может хрь 
плительное время. Отметим, что мастика водостойка, 

_ Для наклеивания линолеумов на тканевой основе на > 

_ деревянные основания или картон применяют клейстер, 

Б для приготовления которого используют в частях по массе: | 

7 45! картофельную муку — 85, скипидар — 15. Муку разводят . 
в небольшом количестиве воды до получения жидкого 


теста и вливают струей в кипящую воду, тщательно пере- я 
е мешивая (воды надо взять втрое больше по массе, чем. 
Е муки). Затем добавляют, тоже перемешивая, скипидар. 
Приготовленную мастику наносят на пол, тщательно 
е разравнивают и укладывают предварительно раскроенные 
листы линолеума (рис. 7, д, е). Затем их прикатывают 
3; (приглаживают) руками, а затем — мешком с песком. При 
0- прикатывании песком положите мешок на коврик, чтобы 
ре- не поцарапать линолеум. Приглаживание ведут от центра 
до к краям. Если под линолеумом образовались “воздушные 
ти- пузыри”, покрытие олять разравнивают от центра к кра- б 
гв ям. Можно также проколоть линолеум в месте “пузыря” 


тонким шилом, выдавить воздух, прикатать это место и 
положить на него груз. Чтобы линолеум крепче приклеи- 

лен к основанию, рекомендуется основу и тыльную сторону у 

линолеума предварительно загрунтовать (грунтовка — 60- | 

лее жидкая мастика) и просушить 1-2 суток. Если кромки 

линолеума с дефектами, наиболее качественную “стыков- 

ку” листов получают, обрезая кромки одновременно на 2 

полотнах. Для этого при`укладке линолеума на мастику || 

оставляют по краям листов непроклеенные полоски шири- у 

ной 10-20 см, причем полотна располагают так, чтобы они 

краями заходили друг на друга на 10-20 мм. Через 2-3 

2" | суток нахлесты полотнищ прирезают, т.е. ножом одновре- 

ў | менно прорезают по линейке оба слоя линолеума (если 

џ | линолеум укладывается непосредственно на бетон, то под. 

рез подкладывают кусок фанеры или дощечку). Затем 

промазывают мастикой и прижимают кромки к осно. = 
га 2-8 суток каким-нибудь грузом, то. 


ом фтористого и кремнефтористого натр 
втирал раствор кистью в бетонное осно. ? 
(данные реактивы можно приобрести в магазине), т 
° выпускают и готовые к употреблению мастики для Е 
Е наклеивания линолеума — “Биски , КН-2, КН-8. Они син 
удобны в работе, безопасны. Мастику “Биски” перед нақ. о 
; адызанием линолеума выдерживают на основе полчаса 


‚ раствор 
5 а 8:1), 


р 


(за это время растворитель из мастики испаряется), а 2 
клеевые мастики КН-2 и КН-3 — 4...6 часов. В качестве р 
мастики используют и клей “Бустилат”. Ва 
Моют линолеум водой, добавив в нее немного стираль- 
ного порошка, не содержащего соды. От соды и мыла полы о 
теряют блеск и начинают выцветать. Если на линолеуме НН 
образовались пятна, их выводят, протерев скипидаром или 15 
кашицей из зубного порошка. 555 
Теплоизолирующие линолеумы протирают только вла- тем 
жной мягкой тряпкой, предварительно очистив их пыле: до } 
сосом. гор: 
Если не удается купить “Биски” в магазине, пригото- клет 


вить ее можно самим. Мастика состоит из битума марки 
БН-ТУ, скипидара, уайт-спирита, резинового клея и цеме 
нта. Все эти компоненты недефицитны и их можно купив 
в хозяйственных магазинах. | 
| Так, чтобы приготовить 10 кг мастики, потребуется, К 
битума — 6,5, уайт-спирита — 2,2, скипидара — “2 
резинового клея — 0,2, цемента — 0,7. Сначала разогрё 
вается битум до 150' С, затем небольшими порциями В него 
добавляют цемент, все время тщательно перемешивая © 
став. Дав смеси остыть до 80° С, последовательно добавля | 
ют в нее остальные компоненты: уайт-спирит, скипидар 
резиновый клей. 18 
Красивым внешним видом, долговечностью, м8л0й иу 
звукопроводностью отличается пол, наб в 
а (рис. 8). Ремонт паркетных полов заключает“ " 


а ДА вне рассохшихся или поломавшихся клепок (“пај 
Мо · тин”) новыми. Прежде всего удалите поврежденную к. 


ла ку, для чего ее придется расколоть долотом или стамеской 
р на несколько частей и вынуть сначала середину, а потом | 
ақ. остальные части (рис. 9, а, 6). Плат 
аса Затем осмотрите бетонное основание и запшаклюйте - 
Е" выбоины, если они есть, цементным раствором с добавле- 
тве нием жидкого стекла (силикатного конторского клея). В 
случае, когда паркет положен на доски, выбоины и щели 
заделайте кусочками древесноволокнистых плит.. 
в Для закрепления клепки применяют мастику, в основ- 
оды ном битумную, клеящий состав, г: битума 850-900, воло- 
„уме книстого наполнителя (например, асбеста 1-го сорта) 
или 150-160. Наполнитель, подогретый до 110-120" О, добавла- 
ют небольшими порц к расплавленному битуму с 
вла- температурой 170-180” прерывном помешивании 
гыле- до получения однород . Мастика применяется в 
горячем состоянии. едварительно подогнанная 
ггото- клепка укладывается на ғ 


ку сразу же после ве нане- 
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, (рте 8. 8, 2, 0). Если заменяется несколько Клепоњ, я 
е пр “о маются друг к другу несколькими ударами 
ава за их укладывают на рат. Мак. без 
; ля ранения скрипа п кет следует 
т атепиный картон или плотную бумагу. По. 
Х сле сплачивания каждую клепку прикрепляют гвоздями 
ой 40 и диаметром 1 ‚6 —1,8 мм. Один гвоздь забивают 
в торцевой паз и два — в продольный. Приклеенные или 
прибитые клепки пристрагивают в один уровень с сущес- 
твующими, а поверхность пола циклюют (рис. 9, е), тща- 


тельно прочищая каждый участок паркета вдоль слоев 
дерева с помощью цикли (мета ллической пластинки с 
о приобрести в мага- 


заточенными краями, которую мож 
зинах). Циклей в домашних услов может служить 
кусок обыкновенного оконного сте но с его помощью 

можно снимать лишь тонкий слой древесины. 
Чтобы избавиться от небольг целей в паркетном 
полу, их следует сначала проч тонкой стальной 
дью ножа замазкой 


проволокой, а затем заполнить с пом 
из мелких опилок (дубовых или березовых) и столярного 


старого и нового паркета. Обычно для отделки 
используют восковые мастики (“Самоблеск“, “ТУКЛёР, 
і ” и др.), а также | я паркете” 
“Восковая: у лаки (“Лак для паркет. 
ПФ-231, УР-19). ° | 28 
_ Перед покрытием паркета лак Е 
І ом его пиклюют И У 
И шкуркой. Последняя операция облегчится» г. 
у знах ть не руками, а ногами. Нажим будет салын а 
г чит, и дело пойдет быстрее. Чтобы шкурка не у 
5 работайте в кедах и, кроме того, обретную У". 
ной бумаги смажьте резиновым клеем. г 
е лучше для шлифовки приспособить 
его на его щетку с помощью стижного 


Их вы можете взять в ателье проката. Главное при 


_ циклевании пола машиной — не торопиться. Передви- 


тай машину по паркету медленно и плавно. 
№ Мелкие выбоины или следы от каблуков на паркете 
можно затереть... мешковиной. Делается это так. Сна- 
чала распарьте ремонтируемый паркет, чтобы древесина 
стала эластичной. Для этого возьмите плотную бумагу, 
хорошо смочите ее теплой водой, сложите в несколько 
слоев и положите на ремонтируемую клепку. Поставьте 
на бумагу не очень горячий утюг. Подержите его минут 
8-10, а затем быстрыми движениями начинайте зати- 
рать паркетную планку, прижимая тампон из мешкови- 
ны к трещине или углублению в паркете. Как только 
’ трещина заполнится ворсинками, пройдитесь еще неб- 
АЈ колько раз утюгом по клепке, предварительно положив 


_ ва нее смоченную бумагу. А потом покройте отремонти- 
| ° рованное место лаком или натрите мастикой. 


‚ли вы, что, кроме традиционной ручной цикли, сущес- 
`твуют еще и специальные машины для циклевки полов? | 


ЕСЛИ НУЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СТЕНЫ, 
ПРИБИТЬ ШКАФЧИК, ВЕШАЛКУ, 
КАРНИЗЫ, ПОЛКИ... 


Ремонт штукатурки. Если штукатурка отстала от стены 
у или потолка, то легкое простукивание молотком вызывает 


`глухой звук. Отставшую штукатурку удалите, ремонтиру- ] 
емые места очистите от пыли и промойте водой. На подго: 
тавливаемую поверхность нанесите штукатурный І 


известково-гипсовый раствор (1 ч. извести, 2 ч. песка, 29. ч 


гипса) и выровняйте нанесенную су деревянным полу: о 
"терком заподлицо с существующей поверхностью штука е 
турки, после чего затрите штукатурной теркой. Красить т 
по отремонтированной штукатурке можно только после у; 
высыхания нового штукатурного слоя. | на 
___ Ремонт стен, облицованных плиткой. Перед ОбЛИЦОВ | ру 
кой стен плитками поверхность очистите от слоя Штука: ос 
турки и промойте водой. Неровности выровняйте под отвеб ВБ 
цементным раствором. < ем. 
С гипсовых или деревянных поверхностей снимите слой Вет 
штукатурки, оббейте их толем или руберойдом, после чет вк 
прибейте металлическую сетку и оштукатурьте цемент” прс 
ным раствором. В период твердения раствора процаране _ сле, 


те на подготовленной поверхности диагональные борови _ 

— әто улучшит сцепление стены с плиткой. Затем РЭ 

| тыльную сторону плитки нанесите слой раствора толи, А 

Ной 7-15 мм. Толщина шва между плитками доли" 4 

составлять 1,5-3 мм. „та 
Пр; установке плиток на специальных мастикех 


раствор не удаляйте полностью, а только н 
чыль и мусор сухой к Б б 
сух истью. Нат 


плиток заподлицо достигается П 
„деревянным: бруском. 
и. 


__ промойте чистой водой. После этого возьмите горсть в А 
астра, разведите в воде до густоты сметаны, быстро (але- __ 
бастр легко твердеет) заполните раствором отверстие на р 

стене и вставьте в него выпавшую плитку, сильно надавите 
на нее, чтобы она оказалась в одной плоскости со всей 
стеной, и подержите в таком положении несколько минут, 
пока алебастр не застынет. Сняв излишки алебастрового 
раствора, выступившего из пазов, зачистите швы трехг- 
ранным напильником и замажьте меловой мастикой. 


ы Выпавшую плитку можно прочно укрепить на цинко- 
ет вых белилах, густо затертых натуральной олифой: Но 
ру- процесс высыхания в этом случае будет длительным. 

то- Просверлить кафельную плитку для того, чтобы укре- 
ЫЙ пить на стене ванной комнаты или кухни шкафчик, поло-! 
2 ч, чку, мыльницу, вешалку и др., можно следующим 
улу- образом. Возьмите средней величины напильник и острый 

ука- его конец, на который насаживается ручка, поставьте на 

а и ту точку плитки, где намечено сделатђ отверстие. Легкими 

8 ударами молоточка по противоположному концу напиль- 


ника осторожно пробейте верхний блестящий слой глазу- 
| ри, покрывающий плитку. Затем коловоротом или дрелью 
осторожно просверлите плитку, вставив острие сверла в 
выбитое в глазури отверстие; сверло время от времени надо 
смачивать скипидаром. Если вам понадобится прибить 
вешалку в передней, повесить занавески, шторы, эстампы 
в комнате, а забить гвозди в панельных домах не так уж 
просто —`они гнутся, не входят в стенку, воспользуйтесь 
следующими рекомендациями. 
Отверстия для костылей, крючков, гвоздей следует про- 
бивать шлямбуром. Шлямбур ставят так, чтобы точка 
находилась в центре будущего отверстия, и начинают 


чтобы вытрях- 
молотка долж- 
причем лучше работать не 

АЕ: 


ржалась крепче, узкий конец пробки Г 
4 этся слегка надколоть и в щель вставить Клин | 
Е длиной 1-2 см. Пробку с клином вложите в отверетие п 
| вбивайте ее легкими ударами молотка. Когда клин дойдет 
_ до дна отверстия, он начнет постепенно распирать пробку # 
в стороны; в стену она пойдет туже и ее надо загонять 
сильными ударами молотка. Пробка, забитая таким обра- 
зом, держится очень прочно. 
Гвоздь забьется легче, если его перед этим опустить в и 
горячую воду или в расплавленный парафин. 
Ввинтить в кирпичную стену большой шуруп или крюк 
с винтом также поможет шлямбур. Для этого сделайте В 
"стене такое же отверстие, как при забивании деревянной 
пробки. Затем возьмите не оче толстую и достаточно в 
гибкую проволоку и навейте ее резьбу шурупа так, 
чтобы получившийся моток входил свободно в приготов: 
ленное отверстие. Далее замешай на воде гипс ИЛИ 


срепите следующим образом: выньте его, оберните 


цемент (к цементу предварительно прибавьте три части 
песка) и этой массой густо намажљте намотанную проволо- 1 
ку, стараясь, чтобы масса вошла между валиками: Отвер- І 
стие в стене, предварительно очищенное и смоченное А 
водой, также заполните гипсовой или цементной массой, т 
ју = затем укрепите в нем шуруп или винт с проволокой 6 ш 
| помощью молотка. Выступивший наружу гипс или цемент 1 б 
сразу же удалите. После этого дождитесь, когда ГИПО дає ба је. У 
 пемент хорошо затвердеет (для гипса потребуется 4-6 За ве 
для цемента — 2-3 дня). ~ сна 5 

1 Гвоздь, который плохо держится в слабой штукара | 5 т 


го. Влажную бумагу еще увлажните в ячейке. 
лько часов бумага высохнет, и гвоздь буде" 


сверлом либо пробивать стальным 
трехгранного конуса. В отверстия. 


— 5 


отверстий одной и той же глубины — непростое д 
| Металлическая трубка, свободно надетая на сверло, - 
| отличный ограничитель. г 
Е Чтобы извлечь из дерева плотно засевший шуруп, при- 


тъ ложите к его головке раскаленный предмет: шуруп 7 
ра. расширится, а когда остынет, его можно будет легко У 
| `извлечь. 
Ъ в Ш Чтобы вытащить из доски шуруп, у которого отломи- 
лась половина головки, прижмите покрепче к лезвию 
ЛОК отвертки, вставленной в бывший шлиц шурупа, прамо- 
ет угольную деревяшку и вращайте ее вместе с отверткой. 


Последняя будет упираться теперь одной щечкой в 
целый кант прорези шурупа, а другой — в деревяшку. 
№ Если необходимо завернуть винт или шуруп в таком 
месте, где его нельзя придержать рукой или пинцетом, 
воспользуйтесь таким советом: оторвите полоску бумаги 
и сложите ее несколько раз, чтобы толшина сложенной 
бумаги была достаточной для зажима лезвия отвертки 
_ в шлице винта, затем на головку винта нанесите каплю 
расплавленного воска, парафина или другого подобного 
и материала и прикрепите головку винта к лезвию отвер- 
| тки. · 7 
№ Чтобы прочно прикрепить к кирпичной стене какой-ли- 
) | бо предмет, в стене просверлите или пробейте гнездо по 
диаметру болта, а в стержне болта сделайте паз. В паз 
вставьте клин или конус, например, из гвоздя. Болт 
пропустите через отверстие в закрепляемом предмете, 


жду и окружающи: 
если надеть на инс 


ИМ НЕОТЛОЖНАЯ помощь ЗЛЕКТРОПРОВОДКЕ о 
[||| БЫТОВЫМ ЗЛЕКТРОПРИБОРАМ И МАШИНАМ 


Г РАД МА С ~ 


Электроэнергия в наш дом приходит обычно от трано. 
форматорной подстанции по кабелю, проложенному в зе. 
мле (или по проводам, шенным на опорах), 
Электрический ток напря 20 или 380 В поступает 
в подвальное помещение дома (или 1 
первого этажа) на главный дный) щит, От щита отхо- 
дят групповые магистральные провода (так называемые Вс 
вертикальные стояки) к коробкам или групповым тциткам; не 
которые устанавливаютс: ом этаже здания. На пт 

пр 


ПОДВвЕе 
под 


групповых щитках уста етные счетчики для 
каждой квартиры, а так: чатели и аппараты за- 
щиты (предохранители и ческие выключатели) сте 


‚для каждой групповой линии. таз 
Есть и такой вариант, когда от этажных групповых | это 
щитков вводы прокладываются в квартиры, где уетана || прс 
ливаются квартирные щитки со счетчиком и предохранй и пле 
телями. Е _ вет 
| Вертикальный стояк прокладывается четырьмя прово | Дел, 
дами: три так называемых фазных провода и ОДИН 0 ер тон 
нулевой. Напряжение между фазными проводами може" = В ко 


быть 380 В, тогда как между фазными и нулевыми прове 
__ дами — 220 В. На квартирный щиток выведены 0738 
| фазный и нулевой провода. г 
вартирный щиток обычно устанавливается В пера, 
коридоре (в специальной нише либо прямо на С 6 


РА 


увода нагреваются настолько, что может воспламе 


лось, устанавливают предохранители. Они размыкают 
цепь электрического тока, как только его величина превы- 
сит предельно допустимую для данной проводки. 


Скрытая электропроводка. В современной квартире. 


электропроводка делается скрытой. Она более долговечна, | 
не портит внешний вид комнат, при ее устройстве расхо- 
дуется меньше провода, так как укладывается он по кра- 
тчайшему расстоянию. 

Для скрытой проводки используются провода типа ПИВ 
(провод с полихлорвиниловой изоляцией} или АППВ (с 
алюминиевыми жилами) сечением 1-1,5 и 2 мм“. Они 
представляют собой ленту из специальной пластмассы, В 
края которой запрессованы две токоведущие жилы. Прог 
вод ППВ отличается очень высоким качеством изоляцион- 
ного слоя, его можно проводить прямо под слоем 
штукатурки, не заключая в трубы, как это делается с 
проводами всех других маоок. 

На неоштукатуренных кирпичных (шлакобетонных) 
стенах провода ППВ “примораживают” в нескольких мес- 
тах алебастром прямо к стене или потолку (рис. 10). После 
этого стены и потолок штукатурат, и штукатурка держит 
провод. Не советуем применять для предварительного кре- 
пления гвозди: от мокрой штукатурки они начинают ржа- 

веть, отчего ухудшается изоляция провода. Если проводка. 
делается при ремонте квартиры, в штукатурке пробиваю- 
тся в необходимом направлении борозды шириной 15 мм, 

в которые вкладывают провод ППВ и закрепляют алебас-- 

тром в нескольких местах. После этого борозды замазыва- 
ют на одном уровне со стеной. 
Провод ППВ легко углубить в 
кирпичную стену. Для этого 
один из продольных швов меж- 
ад ирпичами расчищают, вкла- 
вают в образовавшееся углуб- 
ление провод и замазывают его. 
Удобно также использовать от- 

я в местах перекрытий. 

ответвления и спуски 


орые устанавлива- 


изоляция и возникнуть пожар. Чтобы этого не случи. 


битых или завинченных вр. 

коробки (рис. 11). Выключате 

ли и розетки утопленного тапа | 

также устанавливают одновре. р 

менно с прокладкой проводови 

установкой соединительных а. 

коробок. После того как прово, б 

да проложены, их оголенные 

концы соединяют в коробках. 2 

Для этого у проводов вырезают Д1 

на расстоянии 10 см соедините. а 
ск 
ди 
мм 
зал 
чк 


льную пленку, зачищают кон: 
Цар име проводе цы, делая движения, как при 
очинке карандаша, и соединя- 

; ют оголенные концы. После этого место соединения тща- 
| "телБно изолируют и закрывают коробку крышкой. Соеди- 
нительные коробки могут быть также с винтовыми 
зажимами, с помощью которых и соединяются концы 


| проводов (особенно удобны такие коробки для проводов 
типа АППВ). 26 
| Провода ППВ и АППВ можно прокладывать открыто; > 
прикрепляя их к стене или потолку небольшими гвоздями 
(20-30 мм). Чтобы не повредить изоляцию, пользоваться изо 
следует оправкой для прибивания гвоздей. Прибивать го сте 

ывать про- па Е 


зди нужно через 20-25 см. Не следует проклад 
евание 


вода вблизи труб центрального отопления — нагр льн; 
ухудшает изоляпию проводов. Их в этом случае 70-8 
проложить под слоем штукатурки. и чказ 
Открытая электропроводка. При открытой электропро 
водке провода закрепляют непосредственно на поверхвог. а 
ти стены, потолков, балок, а также на изолятора | ; заца 
еталлических, пластмассовых трубах, в коробках ит. соед. 


 Открытую электропроводку, располагаемую на П 

и бетонных, кирпичных или оштукатуренных А. 

ых стен, в частности оклеенных обоями, ВБШО ТА 
1м оводами марок АППВ, ППВ, = 


__ гвоздями (на деревянной стене — 250...300 мм). В 
° пересечения проводов отверстия под скобку сверлят 
расстоянии 50 мм от центра пересечения. | 

Ответвительные коробки крепятся на деревянном осно- | ] 
вании шурупами, на несгораемом — пластмассовыми дю- и 
белями с шурупами или на клею. 24 

Провода, обрезанные с небольшим запасом под соотве- 
тствующие участки линий, перед монтажом выправляют, 
протягивая 2-3 раза через тряпку, зажатую в ладони. 
Затем отрезки проводов закрепляют на бетонной или кир- 
пичной стене вмазанными в основание металлическими 
скобками, которыми обжимают провод. 

На деревянном основании провода крепятся гвоздями 
диаметром 1,5-1,75 мм и длиной 20-25 мм со шляпкой 8 
мм. Гвозди сначала забиваются примерно на 8/4 длины, а 
затем с помощью оправки — до касания шляпкой перемы- 
чки провода. 

В месте пересечения проводов на один из них подматы- 
вают 1-2 слоя изоляционной ленты на участке длиной 
25-30 мм. 

Провода в местах пересечения с трубами вводятся в 
изоляционные трубы и устанавливают в вырубленные в 
стене бороздки. Изоляционные трубки надевают на прово- 
да и в местах их прохода через стены. 

В местах изгиба (поворота) электропроводки разделите- 
льное основание провода (перемычку) вырезают на длину 


(0-80 мм. Это удобно делать ножницами, боковыми куса- 
чками или ножом. 


Концы провода, вводимые в ответвительные коробки 
или в коробки установочных устройств, откусывают с 
запасом в 65-75 мм, что обеснечит возможность повторного о 
соединения жил и удобной замены розетки, выключателя. 

В коробку провода вводят так, чтобы вырезанный в них 


Участок разделительного основания не выходил из короб- | 

= _ ки Жилы проводов соединяют в коробках, оголенные 

т". ы жил изолируют липкой лентой, которой обматыва- | 
_ ют в несколько слоев внахлест без щелей для обеспечи низ у 
° надежной изоляции и защиты жилы провода от окисле- | 


_ При открытой проводке выключатели и розетки аду 
ценного исполнения устанавливают на деревянных “| | 
| пластмассовых подрозетниках диаметром на 8-10 мм оо 
Г те устанавливаемого ка нем устройства. Ва АНА 
Технология прокладки электропроводки с защищенны, 

б проводами и кабелями практически не отличается т, 
прокладки проводки с плоскими проводами. Раз 


ЛИЧИ 
лишь в способах крепления токопроводящих жил. Ла 


небронированные кабели с двумя жилами крепят к осно- | і 
ванию металлическими скобами с одной лапкой или ско. І 
бками с двумя лапками | р 
основании скобки фиксируют шурупами, ввинчиваемыми К 
в распорные дюбели, ллические спирали, вма- К 
занные в основание. На ве скобки удерживают шуру- п 
пами. Ц: 
Расстояние между то ‹репления кабеля не болёе ке 
500 мм, в местах изм правления кабеля радиус пі 
его изгиба должен быт 2нее 10 диаметров. Первая по 
скобка располагается в 1 от начала изгиба. на 
Проходы кабеля через тые стены выполняются жт 

в отрезках металличес „ в несгораемых стенах — _ еді 
в пластмассовых трубках тулках. Ј : = Тр 
Соединяются кабели в коробках, которые закрепляются | тие 

на основании шурупами. Ра“ кс 
Кабель, вводимый в корпус светильника, выключателя | ~ ( 
или розетки, дополнительно закрепляют на расет А : скр 
50-100 мм от ввода. к, Чит 
Основные неисправности электропроводки и их устра _ арм 
‘нение. Электропроводка при правильной эксплутации Кра; 


ызы? 
токо 


зжно работает десятки лет. Ее повреждения В 
тся, как правило, механическими воздействиями; І 
регрузкой при неисправной защите или включе” 
неисправных электроприборов. Виды повреждение. 
сводятся к двум: замыканию или обрыву. Осн 
замыканий: повреждения изоляции ТОК 
и элементов приборов, их ненадежное * 
› между собой или с заземленными 


МИРА 


жденный провод и одновременно с его помощью пр 
вается через канал новый провод. Если это не удается, 


провод перекусывается у выхода из коробок, а новый 


укладывается в пробитую для него канавку в стене. Затем 


канавка заделывается цементным или алебастровым раст- 


вором. 5 

ет отметить, что неисправности такого характера 
чрезвычайно редки. Обрывы чаще возникают в гибких 
шнурах питания электроприборов у выхода их из вилки 
или корпуса прибора, например, у плохо закрепленных. 
розеток и выключателей, в месте выхода проводов из 
канала потолочного перекрытия у люстры из-за ее частого 
качания при протирке от пыли, от смены ламп. Концы 
проводов, выходящие из каналов строительных конструк- 
ций, имеют запас, который позволяет после излома на 
конце один-два раза провести повторную зачистку изоля- 
ции для укрепления провода в контактном зажиме. Если 
после излома провод не доходит до зажима, его нужно 
нарастить отрезком другого провода, Соединение медных 
жил производите пайкой, алюминиевые жилы можно со- 
единить трубкой, имеющей у концов винтовые зажимы. 
Трубка должна быть стальной с антикоррозийным покры- 
тием: Места соединений изолируются хлорвиниловой тру- 
бкой или липкой лентой: ) ў 

Отыскать место обрыва довольно трудно, особенно, при 

скрытой проводке. Тогда ремонт целесообразно ограни- 
чить лишь сменой розеток, выключателей, осветительной 
арматуры, укреплением ослабших контактов в них и в 
крайнем случае заменой поврежденного участка проводов 
между ответвительными коробками и закладными короб- 
ками розеток, выключателей. Происходят обрывы от ме- 
ханического воздействия (скручивание проводов, резкое р 
-изибание и т.д.). Отыскать обрыв! токов 6 


- › и потому ток уве. 
ся в десятки раз. При этом провода нагр 
лацин на ет 


Ра 


ь. При замене олектроламп старайтесь зави: 


сине 
до конца, чтобы обеспечить контакт. Следите при это 
— чтобы не перекручивался патрон, это может привести 
— порче изоляции в месте входа провода в отверстие патрона, 

При длительной эксплуатации электроустановочных 
устройств чаще всего повреждаются контакты выключате. 
лей, патронов, штепсельных розеток, о чем можно узнать 
по чрезмерному нагреванию, потрескиванию и искрению 
их при работе. Плохой контакт в штепсельных соединени- 
ях исправьте разведением штырьков у вилок (если они 
имеют прорез) или сжатием контактных пружин розеток, 

Если выключатель или розетка неплотно укреплена на 
подрозетнике или шатается вместе с ним, необходимо 
заменить подрозетник и прочно закрепить выключатель 
(розетку) шурупами. 

При коротком замыкании, если предохранители в по- 
рядке, обязательно погаснет свет. В таком случае необхо- 
димо в первую очередь отключить электроприборы, 
поскольку неисправность их может быть причиной корот- 
кого замыкания. После этого нужно заменить перегорев- 
ший предохранитель. Обнаружить его можно, либо 
вывинчивая и осматривая все подряд, либо с помощью 
контрольной лампы. Одним штекером контрольной лампы 
прикасаются к проверяемому предохранителю, а другим» 
по очереди, к заведомо исправным предохранителям дру 
гой группы. Если лампа загорится, предохранитель цел. 
Можно и по-другому: включите люстру или заведомо ист 
равную настольную лампу в розетку и прикоснитесь кон: 

пами контрольной лампы к контактам предох 
колодки. Если пробка цела, контрольная лампа гореть нё 
будет, если сгорела, контрольная лампа и лампа в кома 
будут гореть неполным накалом. со ИН 
Проверить, не сгорели ли оба предохранителя, М и. чује 
способом: вначале определим, есть ли напряже, 
де группового щитка. Затем поочередно прик 
одным и выходным контактам предохранит 
Если лампа не горит, значит, сгорели обет 


к 


\ 


во и проверяя пробником. Если неизвестно, вызі 
й ря электромонтера, ибо попытка своими силами произв 
ти исправление на этажном щите может вызва 
отключение света в квартирах всего этажа. 

У Если вновь вставленная пробка сразу перегорает, зна- 
Ча. чит, короткое замыкание произошло в проводке, и нужно 
аз вызывать электромонтера. Наличие короткого замыкания 
ену в линии может привести к тому, что если при проверке 
Вени. пробок в предохранитель будет вставлена отвертка или 


Е ону гвоздь, возникшая электрическая дуга может нанести се- 
Зеток, рьезную травму. 
УНА на При ремонте электропроводки необходимо обесточить 


одимо тот участок ее, который ремонтируется. Лучше всего для 
етедь этого установить группу, от которой питается данная про- 
Г В По 


водка, и вывернуть предохранители в группе. При этом 
следует убедиться, не осталось ли в предохранителях мо- 
тков проволоки. 


геобхо- После того, как неисправность электрической пробки 
лборы, ‚› устранена, вставляют предохранители и на мгновенье 
корот: включают отремонтированный участок. Если все в поряд- 
егорев- ке, электропроводку можно эксплуатировать. 
у либо Электроустановочные устройства. Это выключатели И 
ОБ переключатели, электрические двухполосные соединители 
М амив (розетки, вилки), зажимы (контакты колодки), патроны 
гла? Я для ламп накаливания и люминесцентных ламп, предох- 
друге“ ранители автоматические и плавкие. 


Они рассчитаны на длительную эксплуатацию (20-30 
лет), но из-за ненадежного крепления, производственных 
дефектов или неудачной конструкции могут выходить из В 
строя раньше этого срока. - 4. 

Если эти устройства по каким-то причинам становятся С. 
неисправными, то не обязательно заменять их новыми. 

| Чаще всего их можно восстановить, отрегулировать. Для 
° Этого, а также для выбора и приобретения новых устано- | 
вочных устройств нужно знать основные их типы, прин- 
М Цины и допустимые режимы работы, причины поломок. 
Выключатели, розетки. При: 
ыключателя или приобретении нового сл. обр 
___знимание на конструкцию механизма (клав 
кидной, поворотный, кнопочный, шнуровой), 
са (для скрытой или открытой пр 


Рис. 12. Конструкция механизм 
выключателей: 


леха 


ЖІ 
растяжения; 1 — контактная 
пластина; 2 — рамка; 3 — скоба; 
4 — пружина; 5 — основание; 

в — кулачковый механизм 
выключателя с плоской пружиной; 
1 — ручка; 2 — пружина; 

3 — контактная пластина 


Наибольшее применение получили выключатели © С. 
нематическими схемами, показанными на рис: 12. 
В качающемся механизме с пружиной сжатия (руб 
а) при нажатии на клавишу 1 шарик 3, сжимая т о под 
2, проходит через ось качания коромысла 4, после Чет паре 
действием пружины скользит по плечу коромы са 
кидая его в противоположное положение: ния (рис, 
В качающемся механизме с пружиной растаже 
12, 6) рамка 2, механически закрепленная на вой 
выключателя и прижимая к основанию 3 пру?” тян 
может качаться вокруг оси, вступая в контакт 9 
или размыкая этот контакт. Пружина 208 
З при переходе рамки 2 через вертикалр“ сено 
ерекидывает рамку из положения “АКЛ оти 
“выключено” или обратно, В завио“ 
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‚12, 


нажима на верхиюю или нижнюю часть клавиши. 
кнам применяются в выключателях с плоским корп ‹ 
одной, дзумя и тремя крупными клавишами в ода 
блоке. Выключатели эстетичны, удобны для пользовани 
ыригодшы для скрытой и открытой проводки. Металлоке- о 
рамический контакт, содержащий серебро, обеспечивает ^ 
надежную работу выключателя, рассчитанного на ток до 

и" “ а работы кулачкового механизма с плоской 

пружиной показан на рис. 12, 8. 
В бытовых приборах применяются выключатели и пе- ^ 


реключатели кулачкового и тумблерного типов (рис. 13). 

Џ у Выключатели для окрытой проводки устанавливают в 

ся ) специальных коробках, имеющих два надрубленных отве- 
рстия для зацепления распорных лапок розетки или вык- 

2 лючателя. Наружный диаметр коробки — 72 мм, глубина 


— 36 мм. Коробку нетрудно изготовить из кровельного 

железа, жести или подходящих по размеру консервных 

банок. Гнезда под эти коробки сначала высверливают по 

периметру сверлом 6-8 мм, а затем вырубают зубилом. 

| Механизм выключателя (переключателя) и выводные за- 

$ жимы кренятся на основании, закрытом пластмаесовой 
защитной декоративной крышкой. У 


е2 | Механический износ контактов и выключателей ппои- 
сходит из-за их расклеивания, | ~ 
ме истирания, оплавления воль @ Ш. 


товой дугой, возникающей в 

момент разрыва контактов или 

вибрации контактной пласти- 

ны после удара контакта о ко- 

нтакт. Наибольший износ 

возникает при медленном раз- ДЖД 

ведении контактов, когда во- 
’ льтова дуга продолжается 
_ значительное врема. Поэтому 6 
° при выборе нового выключате- 
= следует предпочесть конст- 
‘рукцию, обеспечивающую 
более быстрое разведение кон- 


Рис. 14. Основание 


унифици Й 

Контактный узе ле им 9) Е 
пружиной (6) м 
2 а сП 
янного искрения из-за нена. әл 
дежного прилегания конта. др 
ктов во включенном ги 
_ со тоянии. Это может быть а 

следсте т недостаточного 
усилия перекидной пружи- | усл 

ны, окисления, загрязнения 
контактов. Неиспрај знаружг ся по миганию ра 
лампы, в цепи которой стдит выключатель. Неисправность СЕ 
нужно немедленно ти наче выключатель полно- ВОЛ 
стью выйдет из стро ват 
Кулачковьй я в блоках на три ВЫ 
выключателя, уст и стене сану- ван 
зла типовых м пз 
чной конструкт тетрого разрыва Ј 
пепи, стабил т на контакт. ШКү 
Такой блок п ти полезно заме" вип 
нить на блок и качающимся Ваю 
механизмом с п Диаћ 
Соединен ягаемых бытовых Эле: Кла 
"9 ктроприборов с: > производится с помо проб 
ЁҒ. ў щью штепсельных лок и р о з'е 04 чиқ 
4 Штепселљнаје розетки ют предохранителя (сплош а Н, 
ные) и с предохранителем (ра е ате 
Из всех типов розеток следует отдать предпочтен и оли 
конструкции с прижимной пружиной (рис. 14), котор Прод, 
наиболее надежна. тки твер 
Непосредственно у плинтуса устанавливаются ро па- "риб, 
с перемещающейся заслонкой, предохраняющей от по Ц у в. 
дания внутрь розетки посторонних предметов. озетке ћ Стан 
При необходимости присоединения к одной Р прве“ А 

нескольких потребителей (например, магни на ыва" 
мника и настольной лампы) пользуются либо так # ными 


емым тройником, либо вилками с дополнител иво, 
гнездами. Однако такая “гирлянда” выглядит неке ож 
лучше всего использовать удлинитель с наполрво А 
Кой или несколькими розетками (универсальный У. 
тель-разветвитель). На овальной панели тр. 
‘размещены три пары гнезд, которые в нера 

закрыты специальными шторками, что ао 
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совершенно безопасным. Его можно уста в 
_ полу или вешеть на стену. При необходимости 
° можно укоротить, намотав его вокруг тройника 


м п и укрепр 
а специальным зажимом. иг. 
а. | Конструкции выключателей и розеток для скрытой 
Ока электропроводки предусматривают присоединение к ним | 
Уц. проводов после закрепления выключателя или розетки в 
Тб гнезде на стеновой панели — это предохранит провода от 
'Очноту лишних изгибов. 
пружи. 5 При открытой электропроводке выключатели и розетки 
‘Знения ( устанавливают на деревянных подрозетниках и крепят к 
Иганию ним двумя шурупеми. Удобно пользоваться выключателем 
авность с вмонтированной в его корпус неоновой лампочкой, пов- 
полно. воляющей находить выключатель в темноте. Вмонтиро- 
вать неоновую лампочку можно практически в любой тип 
с натри выключателя. К выводам подпаиваются отрезки изолиро- 
ванного провода, которые. последовательно с гасящим сб- 3 
неа противлением подсоединяются к выводам выключателя. 
и неуд: Лампочку можно расположить непосредственно у кры- 
разрыва 6 шки выключателя в любом свободном месте или под кла- 
контакт.  вишей. Если крышка выключателя из непросвечи- 
но заме" вающегося материала, в ней нужно просверлить отверстие 
зотциме“ диаметром 5-6 мм, в которое вклеить пробочку из оргсте- 
кла с полукруглой головкой (подобно заклепке). К этой 
Вых зле пробочке внутри корпуса выключателя прижать баллон- 
= с ломе“ _ Чик неоновой лампочки. 
Я то 55 Неприятно, когда на обоях или побелке около выклю- 
зе 300 Зателя появляются пятна от рук. Этого можно избежать, 
я (© сли между крышкой выключателя и обоями (побелкой) 


проложить тонкую (1-1,5 мм) пластинку из оргстекла с 
отверстием под механизм выключателя. Размер пластинки 
Приблизительно 130х180 мм. 
__ езьбовые патроны. Из всей группы ^ 
9 овочных устройств резьбовые патроны работают в В 
___ее тяжелых тепловых режимах. Их нагрев может __ 
200°С и более, что приводит к ускоренному = 
аз строя. А 
"и накаливания с диаметром резьбы на 
‘чен патрон типа Е 14, на лампы с рез 


выполняются из керамики 
жаростойкой пластмассы 0: 
чно такая температура созда ~ 


ся при применении ламп с ДИ 
верхними значениями моцнос. На) 
А ти внутри небольших 8 | 
Рис. 15. Автоматический плафонов акрытых ||| ти! 
предохранитель е. Ж. 

Основной причиной повреж- | рег 
дения патронов является плохой контакт зажимов провода вод 
либо лампы с контактным лепестком патрона (часто воз- кой 
никающая в контактном соединении искра повреждает был 
лепесток). Чтобы снять п н с трубки светиль Нес 

ру ника, 
нужно его разобрать на месте, отсоединить провода, осла- при 
8 


бить стопорный винт пуса (в резьбе донышка) 


или отвернуть контрг резьбовой трубки. Без этих вод, 
операций попытка от патрон приводит к порче этом 
резьбы на трубке ил: е патрона. рых 
Предохрани Предохранители с плавкими посл 
вставками состоят ого керамического корпуса НОВЕ 
с резьбой на цокол ой трубчатой вставки, В далее 
которую впаяна тонкая пр лочка. Автоматические пре К; 
дохранители (рис. 15) и автоматические выключатели не ре 
содержат электромагнитный расцепитель, защищающий ки, а 
сетђ от коротких замыканий, биметаллический расцепи: ных 
тель — от длительных перегрузок по току. Автоматичес“ спе 
кие резьбовые предохранители применяют в старых домах Ме 
для замены плавких предохранителей. В новых домах а с 
групповых щитках устанавливают автоматические ви заа 
чатели. Устройства защиты всех типов самостонтена жел и 
‚ Они оплом ат 
ремонтировать и регулировать запрещается = Нана У 
рованы на заводе. При сгорании плавкой вставки ее м за к; 
заменить только на вставку заводского производства. а Удь ст 


менение “жучков на пробках” — гарантия пожара: 


Электроосветительные при о боров" 
настольных ламп, торшеров и других электропр _ лем, 
переме тиб 


которые мы подключаем к сети 


пенно перетирается. Чтобы избежать этого, 
альные резиновые или пластмассовые втулки, 
спирали, надевают гибкие трубочки. ть ИЗ 
и шнур перетерся, то проще всего выреза 
> место. Затем соединить жилы, изолиро ин ОВУ 
, как обычно, размочить в растворителе р 


"и 


Ми: 48 


ацетоне) трубку и надвинуть ее на 

гесто соединения. Набухшая и уве- 
Но ы. 4 личившаяся в диаметре трубка легко 
Кры, т надвинется, а высохнув, плотно охва- 
„У тит соединение жил. 


Поврь а | Если же это вас не устраивает и вы 

| ЖУ у решили воспользоваться новым про- 

Провода водом, постарайтесь приобрести та- 

ОТО В | ‘кой, чтобы его поперечное сечение 

3реждаеті было не меньше, чем у прежнего. 

ИЛЬНИҚа | Несоблюдение этого правила может 

да, осла. привести к пожару. а Рис. 16. 

онышка) Заменить в настольной лампе про- Штепсепаі д вилка: 

Без этих вод, казалось бы, просто. Но есть в 2 — колечки; 32“ скоба, 

к порче этом деле и свои хитрости, от кото- 4 — резиновая трубка 
рых порой зависит, прослужит лампа 

 плавкими после ремонта многие годы или через месяц потребуется 
новый ремонт. В патроне провод зажимается винтами и 

хо) О. далее идет к выключателю. 

ставки, Как зачистить провод? Применять кусачки или ножи 

еские не рекомендуется: можно повредить отдельные проводни- 

ключ? ий Ки, а это повлияет на надежность соединения. В фабрич- 

ища“ елй. ных условиях для зачистки проводов применяют 

й раси специальный инструмент, в домашних же условиях изо- 

тома ома“ ем ленту лучше всего снимать паяльником. 

„рых е ета концах провода, идущих под винты штепсельной 

= до ле По ходимо сделать колечки (рис. 16), которые 

у че но пропаять. В качестве флюса можно использо- 


канифоль или паяльную пасту, продающуюся в набо- 
< паяльником. 


а Во многих типах вилок имеется скоба, 
общая провод. Если диаметр провода слишком 
730 5а держит его слабо, рекомендуется на него = 
> КУсок резиновой трубки. 5 
Э "58 эксплуатации присоединительный провод! 
; пластмассы, отлитый заодно с вилкой. О! 
= ря при ремонте самых разнооб 


Рис. 17. Схемы включения люстры в сеть: 
а — трехрожковой; б — пятирожковой 


Самое главное при подключении люстры — знать, куда 
какой конец провода подключить. 

В светильниках общего освещения могут применяться 
одна мощная лампа (100...200 Вт) или несколько ламп 
общей мощностью 200...300 Вт. У многоламповых свети- 
льников, как правило, две гру ‚ каждая из кото- 
рых выводится на свой выклю: (рис. 17). При этом 
нужно распределить лампы такого светильника между 
грушами так, чтобы при двух группах получить три 
разных режима по суммарной мошности. Например, при 
пятирожковой люстре (5 ламп по 60 Вт) можно на время 
отдыха включить группу из двух ламп, во время еды — 
труппу из трех ламп, при приеме гостей — все пять ламп. 

В отличие от ламны накаливания люминесцентную 
лампу нельзя подключать без специальной пуско-регули- 
рующей аппаратуры. 
и | не загорится, пока не будут прогреты ее катоды. 

С Для этого необходимо кратковременно (в течение 1...2 с) 
‘пропустить через них ток, замкнув контакт выключателя 
_ 51 (рис. 18, а). После того как лампа вспыхнет, подогрев 
_ Катодов необходимо отключить. Гаснет лампа при разрыве 

_ Цепи выключателем 52. Дроссель 1] представляет собою 


а 


елезным сердечником. Он ограничивает. 
кающего по лампе. Замыкание пускового 


‚ производится с помощью автоматического устройс- — 


гартера. 
ПА „аботе светильника чаще всего’ встречаются такие 
поладки: длительное (в течение 10...15 с) запаздывание и 
зажигания; лампа периодически зажигается и гаснет; ла- 
шта не зажигается — заметно лишь слабое свечение от 


накаленных катодов. Все это происходит из-за неправиль- 


Ь, Куда вой работы стартера. Неисправный стартер обычно заме- 
| няют новым. В некоторых случаях вместо стартера можно 

Няться | использовать обычную звонковую кнопку, которую нажи- 
о ламп мают и сразу: отпускают. 

свети- у Но существует дефект, которому замена стартера не 
3 кото- поможет, — лампа перегорела. Но и такую лампу можно 
и этом заставить еще долго служить. 

между 7 Посмотрите на схему рис. 18, б. В отличие от обычной 
гь три схемы включения лампы в ней есть дополнительный эле- 
ў при мент — конденсатор С1, который нажатием кнопки 51 на 
85 1...2 с подключается к дросселю 51. Напряжение на като- 
времи дах ва счет электрического резонанса возрастает в два-три 
еды — раза, и лампа загорается. После этого конденсатор отклю- 
ламп. нают. Дроссель может быть любого типа, лишь бы он мог 
°нтную аботать с лампами выбранной мощности. Емкость конде- 
егули- атора С1 подбирают экспериментально, в зависимости от 


ности лампы: 
Подбор емкости конденсатора 
в зависимости от мощности лампы 


65020 40 60 
у 15 20 


_ Воли в Ре Флекто 
перегорала спираль, соедините А 
ёе перегоревтие концы и обож 


з СПИ- І 

т перегореть тол бы 

таком случае на.“ и КЕ 

І Ри 

| ро: 

| 

он н а превышать мощ. (хи 
ноет тей. Определяют ве — вх ае 
$10.05 
— зды. Исто 
. р оевағ 

; В — сопротивление. 

меняют жаропрочные де.) От 
т отивлением (нихром, Р 1л фарфо 
ении температуры снижает- Клоутай 
2,2, например, сопротивле- Хе опера 
13 Ом, а в рабочем е На ва 
Поэтому для спирали, усу чай 
гре, длину заготовки, ра рад | 
ль, диаметр и сопроти- Ур м 
брать по паспортным № 008 
также навить из старой. 9 Но 
ответствующего диаметра у Ку 
1 зки, Сопротивление навитой ЕСУ ак 
но проверить омметром. Сразу после навивки 4 мау, 


ставить спираль на керамику нельзя: при нагревании па | а 
может сильно покоробиться, что приведет к хорова 
замыканию. Чтобы избежать этого, надо предварит 
отжечь спираль на газовой горелке. большое 
Электрочайник. В последние год е 


ы 
распространение получили термические закас э потре- 
вательные приборы трубчатого типа — тан а Е 
бляются в электрических чайниках, пли з 


кав него 
Посмотрите, как устроен ТЭН (рис: 20). Ввод'т0 ский 
происходит через завальцованный 


в штудер кер оО 

вательн” | 

изолятор. Штуцер служит для крепления нагре ить отенок 
прибора к корпусу. Тонкая спир 


металлической трубки плотным слое 
52 


тением (нихрн, 
атуры ониже 
гер, сопротив“ 
Ом, а в рабы 


° слород не проникает в такую 


. 20. Устройство ТЭНа: 
в контактный штифт; 
_ шайба; 3 — фарфоровая колодка; 
(52 гайка; 5 — резиновые сальники; 

6— штуцер; 7 — керамический 
изолятор; 8 — спираль 


Есенна _—_——м—мм—— 


трубку, и благодаря этому срок 
службы спирали достигает нес- 
кольких лет. Но когда ТЭНы 
выходят из строя, ремонтиро- 
вать их нельзя, надо заменять 
новыми. 

Одним из самых совершен- 
ных нагревательных приборов считается электрочайник. 


"Ва 10...15 мин в нем можно довести до кипения 2...3 л 


воды. Источником тепла в чайнике также служит ТЭН. 

Замена неисправного нагревателя производится так (см. 
рис. 20). Отверните контактные штифты 1, снимите шайбы 
2 и фарфоровую колодку 3. Затем отверните торцевым 
ключом гайку 4. После установки нового ТЭНа проделайте 
все операции в обратном порядке. Особое внимание обра- 
тите на надежное прилегание резиновых сальников к 
корпусу чайника. Электронагреватель должен располага- 
ться на расстоянии 3...10 мм от дна чайника параллельно 
„ему. У собранного прибора непременно проверьте авомет- 
ром надежность изоляции. 

Электрический утюг. Характеристики 
Утюгов заключены в буквенном обозначении: УТ — утюг 
с терморегулятором; УТП — с терморегулятором и пароу- 
влажнителем; УТПР — с терморегулятором, пароувлаж- 
нителем и разбрызгивателем; УТУ — с терморегулятором, 
Утяжеленный. Цифры, следующие за буквами, соответст- 
Вуют мощности (400 или 1000 Вт), далее идет обозначение 
осы (0,8...2,5 кг). Например, УТП 1000-1,8 — утюг с 
регулятором и пароувлажнителем мощностью 1 кВт, 


а массой 1,8 кг, 


Максимальное время разогрева подошвы утюга до уста- 
вленной температуры — от 2,5 (для УТ 1000-1,2) до 7,5 
Мик (для УТУ 1000-2,5). | | 
`сновные элементы утюга (рис. 21): алюминиевая или, 
Коу зая подошва с запрессованным трубчатым; электро- 
сате, ем (ТЭНом), корпус и автоматический 

Ось ручки управления терморегула 


58 я Р 


З 


из корпуса утюга; ручка 


вления снабжена шкалой є 
жимов. 


Для контроля за состоянием 
та в ручку вмонтирована си- 
ная лампа. При нагреве 

до установленной темпе. 
ТЭН автоматически вы- 
ся и сигнальная лампа 
(сила тока — 0,25 А) 


2 2069) 


тавив 


ательно с ТЭНом. Эта 
трубками-бусинками. 
' сигнальной лампы и 
контактную колодку вну- 
олодка закрыта пластмас- 


спираль изолирована фар 
Выводы ТЭНа, спирал 
шнура питания заведены н 
три задней части ручки ут 
совой крышкой. 
Терморегулятор утюга работает по принципу быстро- 
действующего выключателя, управляемого биметалличес- 
кой пластинкой. Биме 


01 ПОДОШВЕГ утюга, изгибается и размыкает контакты. 
Е 


В утюгах с пароувлажнителем вмонтирован плоский 
бачок для воды с каплеобразующим клапаном, а в подошве 
—_ Парообразующий отсек или лабиринтные каналы. 

я сниж 


ения струкции 
температуры корпуса в конструк 
утюга ратур р 


В один-два года очищать утюг. Е 
Утюга следует освободить козлери | 
т подведенных к ней проводов и отвернуть два | 
: -Х подошву к корпусу утюга. Эти 

РУЧКой терморегулятора, которая пр! 


пвнутюга мо 
В утюге типа 


к корпусу двумя защелкивающими пружинами. Чтобы 
снять ручку, достаточно просто оттянуть ее от корпуса, 

В утюгах типа УТ корпус к подошве крепится не 
винтами, а двумя гайками с резьбой М4, навинченными 
на шпильки. Чтобы добраться до терморегулятора, надо 
снять циферблат и. отвернуть торцевым ключом гайки. 
Верхняя часть утюга отделится от подошвы. 

При любой разборке утюга нужно проверить и подтя- 
нуть все винты внутри корпуса, зачистить контакты тер- 
морегулятора, протянув между ними узкую полоску 
мелкозернистой шкурки. 

Сетевой шнур в результате постоянных изгибов часто 
ломается в месте ввода в ручку утюга. Такой шнур не 
нужно заменять, его едует отрезать в месте излома и 
вновь заделать в контякт 

Причиной недост: 
швы утюга может 
В утюге типа У? 
способом. Предвај 
тора против часс 
минимальную тем: 
шву с терморег : 
цем левой руки по 
контактной пластт 
пластиной. При: 
пальцем щелчки 


тройка терморегулятора. 
восстановить следующим 
1те ручку терморегуля- 
до упора, установив его на 
берите утюг, отделив подо- 

за. азательным паль- 
ускайте конец подвижной 
касания с биметаллической 

и даже чувствоваться 
: выключаемых контактов. 
Продолжая щелкеть я, отверткой (в правой ру- 
ке) вращайте регулировочный винт по часовой стрелке до 
прекращения шелчков. Следите, чтобы скоба, с которой 
снята ручка терморегулятора, не вращалась вместе с регу- 
лировочным винтом, а оставалась в положении упора 
(против часовой стрелки). Затем поверните регулировоч- 
ный винт на пол-оборота против часовой стрелки. Шелчки 
должны появиться вновь. Это положение и будет соответ- 
ствовать правильной настройке на минимальную темпера- 
туру терморегулятора. 

Такой же способ настройки применим и к другим типам 
Утюгов. Разница будет лишь в конструкции механизма 
передачи вращения от ручки терморегулятора к его кон- 
тактным пластинам. - 

Утюг с перегоревшим ТЭНом ремонту не подлежит, так 
как ТЭН запрессован в подошву утюга. От такого утюга 
запчастей можно оставить шнур, терморегулятор и 
эампочку. 


В 
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Рис. 22. Злектро 
1— электродвигатель "лка 
4 — крышка; 5 — кнопка; 


В домашних Условиях 


Можно 

кты И сменить с а 

почку. Для за 
«но всего лишь 


‹рышку. 


мены } 
отвер. 
Устройства с двигателем 
ческой кофемолке 
кофейные зерна раз 
скоростью двухлопаст 


з 35 100 с! 

размещены электродвигя дио у 

ройством и блокирующее ус 10 сния 0 

тель при открытой к г пла 

двигатель закреплен в ү торах. Необхо- Электр 
мом кратковре- 

Потребляемая битвы мож 
ение времени зехтрическ 
помолов при хетром, или 

оляции обмотки щихся дет: 
двигателя. Нередки гателя из-за хаитателя т 
ослабления контактов Основно 
кнопке выключения. атела 

Для разборки кофемој тмо с оси якоря дви: ИЯ 

гателя отвинтить двухлон ож, придерживая якорь Па недо 
от свободного вращения. Для этого в нижнем конце оси д0 
якоря прорезан шлиц под отвертку, а в центре дна корпуса ау ЗА 
Кофемолки — отверстие для доступа отвертки к этому Не 
шлицу. Вращать двухлопастный нож нужно в ту сторону, ом 
В которую он вращается при включенном состоянии. Осте- Чало 
регайтесь сорвать шлиц под отвертку в оси якоря: без него Ме 
кофемолку не разобрать. Под ножом в центре чаши для ү 6 
Зерен находите 


пластмассовая головка са- 
паданию молотого кофе в 
этой головки против часо- 
цевым ключом или (осторо- 
ку) пассатижами освободите | — 
прессшпанован прокладка: а 
Учите доступ к креплению двигателя. Н! 5 
ЗЕ скобу, прижимающую двигатель через резиновые ам 
мрт: изаторы Ко дну корпуса кофемолки, и слегка повериј 
424 В любую сторону (против или по часовой 5 га 


льника, 


внутрь кофемолки. Поворотом 
вой стрелки на 1 


реключатель; 
Б; 9 — экран 


И 
у освободите атеј 
| кор у - ке), д двигатель и извлеките его из корт 
Даву 7 кофемолки вместе с блокирующим устройством и 
1 Сгоревшујо статорную объ Е 
ар № Ег каркасе Бесани ен о ои Ра ин 
ЕП ер ~ рующего О ботва перемотать. пен оре РО 
а и совмещенной 
за с ним кнопки 
ар ћ с включения обычно устраняют простым подгибанием кон Е 
ОМ кр тактных пластин. | 
АТА 
Электробритва. | Я 
ғ 1107реблащ бритвы и Пи ре `ричиной остановки авина 
личение пре ь ‚ строя одного из элементов 
Ви электрической схемы 23), что легк ить 
ІХ ПОМОЛОВ при метром, или механ М меда: она . 
іх торможение одной из вращаю- | 
олнцин бита щихся деталей, что руживают прокруткой 
Двигателя ИН двигателя после разбо пуса Рута е 
Ос ИН а Е 
устройств 1 о причиной уменьшения частоты вращения 
а алеля является п шение переходного сопротивле- 
о якорі ДЕ ан ду щетками и коллектором. Это может произойти 
3 Рт Я достаточном давлении пружины на щетку, а также 
дер Кош? А Е попадании на коллектор либо щетку масла. Устраняют 
кнех сад де сю неисправность чисткой коллектора спиртом или 
пре два м ся ом и прокаливанием щеток до слабого покраснения: 
в ТКИ К’ њи стота вращения якоря может уменьшаться при воз- 
В А у е Я = овении короткозамкнутых витков в обмотке якоря 
р статора. При короткозамкнутых витках в обмотке 


ходит сильное искрение во время работы дви- 
НЕ у щетками и пластинами якоря, а при замве 
итков в обмотке статора повышается нагрев 
обмотки. 
— по Бота вращения двигателя может снизиться также И 
5 аническим причинам: из-за плохой смазки враще; 
а“ пена деталей или их затирания. Подшипники двиг 2. 
ее ывают двумя-тремя каплями машинно 
т тые колеса — смазкой ЦИАТИМ-201 или ве 
ла нормальной работы бритвы с импу. 


комендуетол раз в три месяца і 


1 — фильтр: 2 — 5 

сорок 

_4— щетки; 5— Колпак ’ 

0 — окошко; 7— колпачок, 

— уплотнительное колы; 

9— всасывающий шланг 
ровать его. При этом сни- 
мают Волосоулавливатель 
ножевой блок, вскрывают 
корпус и вынимают пуска- 
тель, а затем электродви- 
ль. После этого мел- 
т наждачной бумагой 
мают нагар с контак- 
тов прерывателя, проверя- 
ют зазор между ними, который должен быть 0,3...0,5 мм, 
и смазывают подшипники двигателя. 

ылесос (рис. 24). Типичные неисправности 
нуре, нарушение надежного контакта 
ом электродвигателя, неисправность 
инивание дисков центробежного венти- 


лесоса. | 
Пылесос требует постоянного к себе внимания. Необхо- 
не реже одного раза в два года менять смазку: 
төн КОВ двигателя пылесоса и ежегодно проверять 
остояние`графитовых щеток. 2 
Для смены смазки необходимо воздуховсасывающий 
пуса пылесоса, снять кожух с венти- 
айку на оси двигателя (гайка 
игателя чередую 
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| о на обмотку, и заполнить их смазкой ЦИАТИМ- 
П В крайнем случае можно обновить смазку без промы- 


смазкой несколько минут следует повращать якорь двига- 


1 сля от руки, чтобы остатки старой смазки перемешались 
т 


ке с новой. Затем надо удалить эту смазку и вновь заполнить 
| подшипники новой смазкой. Сборку воздуховсасывающего 

агрегата проводят в обратной последовательности. Враще- 
нием якоря от руки убеждаются, что вентилятор вращае- 

| свободно. 
ель Па КЎ у т асстенным элементом двигателя, подверженным 
а а У 90) интенсивному износу, являются угольные щетки, которые 
Мают Ной \ по мере снашиванин следует заменять. Признаки износа 
Зат, щеток — перебои в работе и искрение коллектора, которое 
Прерыв 5 можно видеть через нагнетательное отверстие. Чтобы за- 
Жен быть 03 ју менить щетки, снимают уплотнительное кольцо, отвора- 
5 Ц чивают винты, вынимают ки, отвертывая колпачки, и 
ставят новые. Разумеется, все это проделывают при отк- 
ИЕ етот люченном от сети пыл 

те надежного хот Новые щетки ставят с : против направления вра- 
ателя, неисприее щения коллектора. Их ак тщательно притереть к 


центробежетие коллектору, чтобы его 
__шетки. Это достигается 


вся торцевая площадь 
иванием между щеткой и 


нуки коллектором мелкозернистой шкурки абразивной сторо- 
работал, Ной к щетке. Чтобы не стачивалась кромка, шкурка дол- 
ильтр: Пр т. жна облегать коллектор по половине его окружности. 


разрежей Р Зазоры между ламелями (пластинами) коллектора нео- 
личен! А бходимо очистить от графитовой и медной пыли остроза- 
Л 


уве. па точенной спичкой, а коллектор протереть ватой, смочен- 
грозе? # ной бензином. Если коллектор в результате многолетней 
И; работы истерся так, что изоляция между ламелями начи- 


а Ним нает выступать над их контактной поверхностью, то кол- 
бе А Лектор нужно продорожить, т.е. срезать выступающую 


продороживания можно изготовить из старого ножовочно- 
ТО полотна, заточив его торец под углом 30...40’. После 
продороживания коллектор нужно зачистить от заусенцев 


_ 1 вал при шлифовании коллектора сл 
О 


Э: Чри этом нельзя допускать ни малейшей 


г. 59 = у 
а г: Е а ги 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


У, 


на витках статора или якоря — 
строя. 

При сборке пылесоса проверьте, не 

нем гайку, винт или другой предмет. П 

` они могут его полностью разрушить. В 

тора сделаны из дюралюминия то 

Неисправности пылесоса мож 


ЭТО выведет Двигател 


Оставили ли вы 
опав в венти : 


то 
едь диски вентил, „ 
лщиной около 0,8 мм И 
но условно Разделить на | РОА 
( 
Нылесос включен в сеть Ё 
э 
те работает и не из, 


к в двигатель не поступает, Ра Е 

розетка, вилка, шнур, накб- ар 108? 

ачнем поиск от простого к 3100 

лсправным электроприбором, с 5:9 
проверим, в порядке ли 

триваем вилку и шнур. 

реждения, особенно тща- 


создает звук более высокого 


ет, что на пути засасываемого воздуха появилась помеха. 
Может быть, 


машина. При появлении _ 

"ости машину немедленно выключают из сети. 

ска поломки в электрической схеме используют 
Ую неисправность опре ~ 


рис, 25. ЛЬНОЙ МАШИНЫ 
работы Аным отжимом: 


; эки белья; 
= бек для ГБ 9— винты; 


р Уа 


2 Рецланг; 6— активатор; 

7 — направляющие; 

8— электродвигатель; 0 — насос 
в -——- 


АЈ К 
№ КА щейся детали или выхода 
Заа ху из строя пускового элемен- 
ЛЕ та либо обмотки электрод- 
вигателя. При этом следует 
снять ремень передачи и 
шкив привода. Если затира- 
ния нет, неисправность на- 
ходится в электрических 
элементах схемы. 
Рассмотрим, как можно 
отремонтировать стирал: 
ную машину с ручным от 
жимом белья (рис. 25). 
Наиболее частая неисп 
равност машины — 
шение работы насоса. 
чина этого чаще всего 
сорении, которое и тр 
ся устранить. Самое простое, что могло произойти, — 
засорение решетки. Для этого достаточно отвернуть винты 
3 и очистить решетку от скопившихся волокон ткани. 
Значительно сложнее устранить засорение в самом на- 
2038 когда к его лопастям прилипают грязь, песок и 
тицы ткани, которые как бы цементируются выпадаю- 
Ш оре нерастворимыми солями. Поэтому, пре- 
ет 86 асат насос (делать это нелегко), попробуйте 
о лы, использовав для этого готовый пре- 
СЕ на н. Но поскольку антинакипин содержит 
о ки аса то необходимо соблюдать меры предос- 
енчатый о ательно надеть резиновые перчатки, кле- 
прилегающие А › надежно защитить глаза — надеть плотно, 
НЫряния г. лицу очки типа мотоциклетных или для 
ен даску для подводного плавания. _ 
"ворите одну пачку препарата в ведре горячей 
© залейте раствор в машину, но так, чтобы ‹ 
те ведра. Закройте машину крып 
двигатель. Оставьте раствор 


4 М. У 61 


устройство и принцип 
сти 


3-5 ч. За это время гри: д 
олж 


После этого раствор слейте и промойт 
р и р ја 

водой. Еще раз напомним, что раб чи 
очках. отаси Необход б. 
К сожалению, химическ 


Приходится разбирать насос и очин ат 
способом. Для этого отверните ние о 
часть машины (рекоменду | 
карандашную метку 
Затем отверните вр 9 и снимите шкив В 
маптинах он сделан из пластмассы. Такие шк по Био ий 4087 
поэтому тянуть за обод их нельзя. Дляз ео ИЫ 
‘пользоваться й а оа Е е 


двумя отвертками. Ког | 
) : ‚огда вынете актив Ми 
тату т “түттү т г 
вам станут доступны головки винтов крепления и“ ; 

Я 


| 
асположенные не утренней г 
р женные на утренней стороне бака. Часто их из 206 


ий способ не Всегда пом, 
ОГ 
механич Е 
еск 
2" 5 и снимите верхню 
ся предварительно Ы 


М Ба таг БАГ 
на обе тасти, это упростит сборку) 
у): 


резьба бывает покрь иной ер 

чрезмерном ус м т обломаться ГОЛОВИ и РЕ тр поло 
придется выс ь. Разобрав корпус насоса, выньте оживать Д 
ротор и очис глической щеткой лопатки. Вметни 1 


Узел насоса 


Я 2 йте в обратном порядке. Между |’ касаясь ет 
аком и корпусом насоса нанесите для герметичности слой лым, Воли: 

нитрошпатлевкі ал и подшипник смажьте густой сма- ай 
зкой. После сборе тте шпатлевке просохнуть в течение ууу, 
дальн. 


суток и затем приступайте к опробованию машины. При 
правильном уходе и обращении простейшие стиральные › 
машины служат очень долго. . 

В стиральных автоматизированных машинах “Сибирь”, | 
“Эврика”, “Волга” насос расположен отдельно от бака, а 
сливной патрубок — в нижней части машины. Разборка 
насоса в таких машинах особых трудностей не представ- 
ляет. В этих случаях пользоваться химическим способом 
нецелесообразно. 

Холодильни к. Домашние холодильники В 
современном виде существуют уже более 50 лет. За это 
время их научились делать очень надежными. Компрессор 
вместе с электродвигателем расположен в герметическом 


даря і 
Нормальный срок службы компресс 


ников — 15 лет, но нере, 

дна ничто не вечно. 
производственные до“ 
ь материалов. Этн 


Регулировка плотности 
О ния двәри домашнего 
холодильника: 
1 — декоративная накладка 
крепления двери; 2 — винты 


Каждый компрессионный хо- 
лодильник имеет регулятор, от- 
у ключающий компрессор, как 
только температура в холодиль- 
ной камере достигнет заданного 
значения. При этом работа ком- 
прессора чередуется с останов- 
ками так, что агрегат большую 

часть времени бездействует, успевает остыть и поэтому 
У По КУА меньше изнашивается. Многие холодильники снабжены 
е оту Юа защитным реле, которое отключает двигатель при перег- 
А реве. У холодильников высшего класса имеется устройство 
для автоматического оттаива! которое срабатывает, 
8 Корпус в % когда холодильный агр зывается не в состоянии 
Щеткой дд точно низкую температуру“ 
й у ременами компрессо у 
8ТНОМ порада а ру”, касаясь его рукой. 
‚для герметит то теплым. Если руку на 
тик сме ТАЎ жный симптом. Необ? 
холодильник установле 
мер, возле батареи. Вт 
ли прилегает дверь к шкафу 
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Е 
Е] 
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У 
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дно удержать — это трево- 
ть причину. Возможно, 
г в теплом месте, напри- 
ремени проверяйте, плотно 
ру. Если заметна щель — дело 
поправимо (рис. 26). Снимите декоративную накладку 
крепления двери и ослабьте винты. Именно ослабьте, а не 
вывертывайте, потому что гайки могут провалиться внутрь 
корпуса. Достать их самому не удастся, придется вызывать 
мастера. При ослабленных винтах поправьте дверь и затя- 
ните винты. 
Очень часто трескается пластмассовая облицовка двери, 
главным образом под головками крепежных винтов. Та- 
Кую! неисправность надо устранять как можно быстрее. 
дв если через образовавшуюся трещину в утеплитель 
с: адает влага, то дверь начнет пропускать тепло. В этом 
лучае поможет самодельная шайба, длину которой выбе- 
рите Соответственно размеру трещины. Материал для шай- 
х еа обов немагнитный металл толщиной 1...1,5 мм. 
ы обязательно промажьте пластилином. 
щины на внутренней панели дверки холодильника 
9 заделать клеем “ПС” (РЗ) для полистирола. Тонкие 
затирайте пальцем, смоченным клеем. На боль- 
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шие наложите один-два слоя ткани, пРопитанно» ме | 
после чего заплату тщательно пригладьте и Затрить, ; 

В качестве теплоизоляции В ТОЛОЛЕЛЕннК ах Римеа 
стекловолокно, стеклянный и минеральный вой Юр Е 
последнее время — пенополиуретан. Помните, что еа 
лое обращение с теплоизоляционными материалами 53 
основе стекла опасно. Они вызывают зуд кожи; вдыҳ | 
их частиц также оченђ опасно. Позт 


ОМУ работать Дома с | ой 
Е теплоизоляцией такого типа, менять самому об ЛиЦовкур | И 
| изолирующие прокладки не разрешается. Это должен оде И РО 
лать специалист. # Ити 
Иногда расход Электроэнергии Повышается, если лам. ЛТ 
почка в холодильнике не выключается при Закрытой две. ИА, 
ри. Проверьте исправность выключателя. Если он в 88: 
исправен, то дело, очевидно, в том, что Кнопка выключа, Ш 
теля недостаточно прижимается дверцей холодильника, 
Когда он закрыт. Наклейте на дверную панель или на 
Кнопку кусочек полистирола. 


авить новую лам 


пу взамен перего- 
в холодил 


ьнике, отключенном от 


астера. Такая неисправность 
зни. 


при закрыт 
Н0почный вы 


‚войде- 
ВЕЈПОЧИТ свет, как только и и 
Ум закроете дверь, а когда выйдете и в ~ 
собом дверь — выключит.. 5 
>. 


ама 


за. 


4 ЧИНИМ САНТЕХНИКУ 
и ОБОРУДУЕМ ВАННУЮ КОМНАТУ 


НЕ Своевременный ремонт и поддержание в порядке сани- 
|  тарно-технического оборудования имеют большое значе- 
_ ние для сохранности жилья. Неустраненная вовремя течь 
может быть причиной затопления квартиры, повреждения 
штукатурки, пола, мебели, т.е. может нанести значитель- 
ный материальный ущерб. Кроме того, течи кранов на 
кухне, в ванной или канализационных соединениях пор- 
тят санитарное оборудование, вносят дискомфорт в наше 
настроение, отражаются на трудоспособности. 
Для поддержания в порядке нашего жилья, а значит, |. 
и санитарно-технического оборудования нужно не только | А 
бережно относиться к нему, но и уметь его отремонтиро- Е. 
вать. И 
А —_Смесители. В зависимости от места установки бывают ИЙ 
настольные и настенные смесители. При ремонте следует | || 
соблюдать осторожность, чтобы не повредить их декорати- | 
вное покрытие. Поэтому применяемый инструмент не до- 
лжен иметь зубцов. 
2 Как установить смеситель. с пере- 
 Ключател ем “душ-излив”? Такие смесители 
_ соединяются с подводящими трубами с помощью втулок и 
р _ Накидных гаек (рис. 27). Расстояние между трубами не 
° Всегда соответствует расстоянию между патрубками сме- 
еля. Поэтому втулки, необходимые для подсоединения. 
и ителей, немного! изогнуты, что позволяет регулиро- 
межцентровое расстояние между втулками. В прода- | 
есители поступают в комплекте с двумя втулками. 
идными гайками, и менять старую втулку на 
только тогда, когда они одинаковой длины. 
ием втулки возьмитесь пал 
‘оставив обнаженными дв 


К Б. расотоянии между центрами отверотиў 
$ _ кам. За чем расстояние между отверстиями сме 
Е. сан тулок окажутся в одной плоскости при до 


ВТулок 
Сителя 


, Е 

К Ворачи. а 

| вании одной из втулок. Накидные гайки должны свободно о Уж 
и. накручиваться на резьбу боковин. у и] 
Е После окончательной установки втулок сточите наи. № р 
льником с их торцов заусенцы, которые могут прорезать | и: ИТ 
прокладки. А 48 

При подсыхании и растрескивании старых прокладок у 


- их следует заменить на новые. Для этого нужно взять и 


листовую резину средней твердості толщиной 3-5 мм. 10 
Сделав прокладку, вложите в накидную гайку и даме 
| Подсоедините смеситель. Для си герметичности со- 188 4 
единения откройте вентиль. 1 пывании перекрой- ыы и 

те вентиль и подтяните нак у. па 1 
Если не держит седло. Современные аи 1018 
и, что намного 06- хуй сместе 
ч содит из строя одна ВКручиВаю 
ще всего возникает ли. При у 
на — длительная Анвар с 


головки (голов- канцу 
новой прокладки 


о Чтобы выяснить причину, сначала перекройте 
стоящий перед смесителем, а затем, немного 
тив маховик, выкрутите головку из соответетвую- 
___+ боковины. Просуньте в освободившееся резьбовое 
_ отверстие боковины отвертку и проведите жалом 06 ыгу. 
Имеющаяся канавка даст о себе знать. Если она неболь 

(не более 0,3 мм), то отверткой соскребите острые края 
канавки и в клапан вставьте прокладку из нетвердой 
_ резины толщиной 4-6 мм. Установите головку на место. 
Теперь, чтобы не было течи, придется более туго завора- 
чивать маховик. 

Чтобы починить смеситель с поврежденным седлом, 
нужно заменить боковину. Ее снимают со старого смееи- 
теля, для чего среднюю часть смесителя зажимают в 
тисках и выворачивают боковину, аккуратно взявшиеь 
зевом ключа за торцы рез х отверстий. Ремонтируе- 
мый смеситель отсоединяют от ' ‚ и таким же образом 
выкручивают дефектную бокој с поврежденным сед- 
лом. При установке боковины ее закручиваемую чаеть 
смазывают суриковой замазкой, После заворачивания бо- 
ковину следует довернуть (или отвернуть}, чтобы ее торец 
под накидную гайку был в одной плоскости с соответетву- 
ющим торцом второй боковины. Кроме того, обязательно 
выдержите межцентровое расстояние между боковинами 
(150 +2 мм). Пока не подсохнет краска, лучше смесителем 
не пользоваться. с ~ 

В процессе длительной эксплуатации под действием 

| протекающей воды верхняя часть седла из овальной прев- 
ращается в заостренную. А такая форма седла способствует 
‘появлению в нем канавок, да и прокладки в этом случае 
_ чаще выходят из строя. Поэтому не забывайте время от 


времени убирать подобное заострение с помощью отвертки. 
Опустите жало ее на вершину 


переключател - 
< уб Е 


_душ-излив” 


хностями. Подобная ситуация возникает п, 6 
тысяч поворотов переключателя. Замена о НО 
Тося конуса на другой, снятый, Предположим 
смесителя, только увеличит течь. Ведь на к 
теле конуса‘ индивидуально притираются друг 
изготовлении. 


Течь чуть-чуть уменьшается при 
НОЙ гайки, для чего предварительн 
ЮТ стопорный винт. Н 
устранить одновременну 
реть конуса друг к друг, 
ПОЛНОСТЬЮ отворачив 
вынимают подвижной 
ТОНКИЙ слой пасты и 
мая на рукоятку во 
вправо-влево. Пе 


закручив 


(0) обязательно 
для того чт 


зирех т 
результаты про фатоловки (ря 
ки. На всю длину подв; уса наносят мелом черту, зо еменем ( 
вставляют его в не конус и несколько раз КЕ 
поворачивают. Если м та окажется растертой, ту то зао 
значит, детали притерли к другу. При отрицатель- 
ном результате операцию повторяют. Ра 
ез ограничителя подви и конус, направляющий Ом 
воду то к душевой сетке, то ливу для ванны, начинает "" казыр; 
путать свои Обязанности. Если удается найти выпавший ео р 
ограничитель лее 


вместо 


4 трубки, то намотайте поверх изношенного кольца 
ити ЛБна, чтобы трубка изл 


ива могла зайти в соответст- 


ша! 

- трубка; енного ремонта 
о звалыцовиой, 1 — развалыцр- 
А ванная труба; 2— лен; 


Разжимное пластмассовое кольцо, удерживающее из- 
лив под накидной гайкой, иногда ломается или теряется, 
а без него при повышении давления в сети или при резком 
открытии головки крана излив сразу же выскочит из 


| 

корпуса смесителя, а вода веером зальет все вокруг. Новое | 

кольцо придется изогнуть из медной проволоки подхода- | 

щего диаметра. 

Чтобы затяжка накидной гайки не ослабевала при | 

поворотах излива, в ней устанавливают стопорный винт | 
без головки (рис. 29, а). Его выступающая часть с прорезью 


со временем стирается и совсем утопает в гайке. Винт | К 
невозможно вывинтить и открутить накидную гайку, по- Г 
тому что заостренный конический его конец впился в у 
резьбу на смесителе. Нужно его высверлить. Можно гаеч- | 
Ним ключом выкрутить накидную гайку вместе с винтом. у 
Как показывает практика, заостренный конец винта нез- 
начительно повреждает резьбу на корпусе смесителя. Те- 
перь легче справиться с винтом путем запиловки новой 
прорези, но следы от ножовки останутся на грани накид- 
НОЙ гайки. Можно высверлить винт, зажав накидную 
тайку в тисках, и нарезать новую резьбу. На старом винте 
напильником непременно сточите конический конец. 
Случается, что из-за сильной затяжки накидной гайки Г 
латунное кольцо соскакивает с трубки, и излив выпадает == 
из смесителя. Что делать? Временный выход — разваль- ` _ 
‚ цовка трубки (рис. 29, 6). Можно присоединить кольцо к. 
_ трубке газовой сваркой или припаять, применяя кислоту. 
роме того, закрепить кольцо на трубке можно спомощью 
гифта (рис. 30). Чтобы штифт не выпадал, его конт 
легко расклепать. Если этот 


Рис. 31. Смеситель п 
в сборе:  КОВОгО тит, 
1 — трубка; 2 — наку у 


3 — разрезное пластмасса ИЗлива 
4 — резиновое ко. ба: 


патрубок; 6 — конус ПОдвихрНИЙ 
7 — верхний патрубок; 8 — резино» 

прокладка; 9 — кольцо резњбово 7 Я 
10— накидная гайка; 77— разваль. 0" 
цовка трубки стационарной Душевой ји! 
сетки; 72 | 


— трубка; 73— 


Окладка: 0% 
14 — душевая сетка; 75 БА ка’ 019207 6) 

переключения смесителя; 16 — на. 5018 
дная регулировочная гайка; як сиві 

| итель; 78 — неподвижная 02008 

1 поверхность смесителя к 
—————__ и П 

ей Я узан 
рт большей длины и его я трубка. 
) часть изогните внутри ее С ВИТ 

гогда его не сдвинуть, 
Ремонтируем У выпускаемых ранее а 
смесителей стационарные ду трубки снабжены ко- ој т 
ЛБЦОМ, которое с помощью рез эрживается на трубке | у тру | 
(рис. 31). При сильной за закидном гайки мелкая Для уста 
резьба кольца деформируетс ушаетоя, в результате ДЕШ И ВТ 
чего трубка оказывается не тенной и вода при пуске | 
брызжет во все стороны. Бы что срывается лишь №ектную 
резьба трубки. Тогда при наличии нужной плашки на У очку 
трубке можно нарезать новую резьбу. Сорванный участок Даме 
резьбы отрежьте НОжовкой. При повреждении резьбы Ее мар 
Кольце придется выточить новое кольцо. Если нет тако чет быт 
Возможности, то Развальцуйте конец трубки (например; оу 1А 
Пл0скогубцами) и Подровняйте ее торец напильником: ыы 


прокладка не обеспечит нужного уплотнения, подмо- 
тайте под развальцованную часть нити уплотнения. 


75 2 28 
‚ Гибкий есен со душевой сеткой с. 


ге шланг после длительной эксплуатации обычно 

> тает пропускать воду через хромированную спираль- 
Вок (рис. 32). Причина — разрыв резиновой 
ную под оболочкой, чаще всего вблизи места подсоеди- 
гибкого шланга к смесителю. Новую резиновую 


ЕУ 


Мі) 


трубку приобретите в магазине, если не получится, то ў 


воспользуйтесь аптечной резиновой трубкой. 
Перед отсоединением гибкого шланга поставьте рукоя- 


тку в положение, когда при открывании вентильных голо- 
вок вода будет поступать через излив в ванну. Теперь 
отворачивайте накидную гайку, крепящую гибкий шланг 
к смесителю. Сдвиньте ее на хромированную оболочку и 
отверткой подденьте ниппель, за ним и потянется резино- 
вая трубка. Если на ней заметите отверстия, то обрезайте 
вместе с ниппелем этот участок трубки. Раскрутите прово- 
лочку и освободите ниппель, к‹ орый закрепите на остав- 
шемся участке трубки. Укорачивать первоначальную 
длину трубки больше чем на 50-60 мм нежелательно. 

Для установки новой трубки, кроме того, нужно отсое- 
динить и вторую накидную гайку от узла душевой сетки. 


Снимайте один из ниппелей, а за второй вытягивайте 


дефектную резиновую тру 
оболочку новую трубку, 


чем диа- 

ы втянуть 

нужно проявить сноровку. Пре- 

шланг до размера оболочки. Пусть 

зъмите один из его концов, стисните 
нитками на длину 4-6 мм. 


Елочка” с 
1 — прокладка; 2— стопор; 


3 — гайка четырехгранная 
и н установочная; 4 — накидная гайка: 
2 5 — поджимная гайка: ? 
6, 19— металлические шайбы: 
Е О резиновые про и Е ый | 
№ ње Опочка мойки или умываль. 
ника; 77 — излив; 72 — накидная т 
гайка; 13 — разжимнов я 
пласт ьцо; 3000 


12 — резиновое кольцо 


о ове а 


Смеситель “Б лоч- с" 
о ройником, Это ри. 
итель настольного типа, у 

'крепляемый на задней поло. 109 

мывальника мойки оС 

29). Наиболее часты > тищель, 

в той части смесите- и проце 

горая возвышается над крывае? 

П ой. Вода будет стекать недостато 

В щель между полочкой и стен. ў е перед устранением боват ве 
утечек замажьте щель. Дл; 


‚7 этого перекройте вентиль, ть ел 
Р выкрутите маховики кранов. Ко груя из излива и течи Торазд 
из зазоров прекратятся, вы 


І ку и подождите, пока Кида 
она подсохнет. Заделайте п 


астилином, замазкой одор 
или смесью олифы с мелом о бокам полочки сделайте р у 
буртики, которые будут препятствовать попаданию воды с м 
полочки на пол. Чтобы заделка не разрушалась и имела Хуан 
привлекательный Вид, покройте ее белилами. т 
Наиболее частая течь — через накидную гайку излива З 4 
из-за стертости Уплотняющего резинового кольца. Как это КА 
Устранить, уже знаем. еу 
ЧИТЬСя вода может и из-под втулки сальника в кранах 


с ЗРащательно-поступательн, движением штока: Закру- 
тите немного в 


=. Ключом. Плоск 
| ЛИ втулка з 
Смеситель 


тулку за грани разводным или гаечным 
огубцами не пользуйтесь: срежете. р 
авернута до предела, то набейте ИЕ 
может быть оснащен и кранами с ее 
нопоступательны м движением шестигранного ойте 
28. Чтобы устранить течь из-под маховика, перер ла 
_ ПОДУ вентилем, снимите маховик, предварительно Е: не 
лько вывернув шток. Затем выкручивайте головку. Ри 
онта сальников те же, что и резинового кольц 
| чЬ возникает между наружной | 

вентильной головки и резьбой кор 


К 


бу, дет СТекать 


ывайте соответствующий вентиль и перематывайте 
няйте прокладку. гуе 
Перед тем как определить причины течи под мойкой, 
аните возможные поводы для капания над мойкой. 
отр трите место выше накидной гайки, т. е. резьбу 
Е джимной и накидной гайками. Наличие там воды 
Ме ывает на то, что плохо устранена течь смесителя в 
очной части. Капающая из-под накидной гайки из- 
лива вода попадает на полочки и протекает через нее. Как? 
В полочке имеется четырехуг рстие, в которое 
вставляется верхняя часть зкрепляется с 
помощью поджимной гай тановкой двух 
металлических шайб и двух ‹ладок. Быва- 
ет, что эти шайбы и прок? ного диаметра 
или поставлены не по цех полочке. Остае- 
тен щель, в которую -т возникнуть 
и в процессе пользоват а открываете и 
закрываете головки к е излив при 
недостаточно затян! жно попро- 
бовать ее довернуть, не сто. Лучше заде- 
лать щель замазкой 
Гораздо хуже п 
накидной гайкой и т 
чи холодной и горяче 
к квертире. Сняв дав 
головки, пробуйте дове 


_ Перекр 
г. 


ьное отве 


зазор между 
вентили пода- 


рыв вентильные 
ную гайку. После под- 
кручивания гайки открс нтили, конечно, при закры- 
тых вентильных головках. Если вода продолжает капать 
Через гайку, снова закройте вентили и ключом полностью 
отверните накидную гайку. Снимите мойку вместе с кор- 
пусом смесителя. Подденьте отверткой или кончиком но- 
жа старую прокладку и осторожно поднимите ее. 
Изготовьте новую прокладку по размерам старой. 

Без специального ключа все операции с накидной гай- 
кой на тройнике можно выполнять лишь при снятой 
мойке. 

Для ее снятия придется разъединить подводящие тру- 
бы. Если мойка чугунная, то снимать ее следует вдвоем. 
Положите на пол вверх днищем. Отверните накидную 
гайку и проверьте прокладку. При необходимости заме- 
При сборке ставьте мойку так, чтобы торцы разъеди- 
‘ненных труб совпали. Предварительно подготовьте резьбы 
труб, на которые будут навернуты муфты. Отступив на 


дд 58 
Э. Э 


две-три нитки от торца, наматывайте нити 
стрелке, т. е. в том направлени х 


\ И, В каком буле по Часо 
| муфта. Постепенно выворачивайте муфту нак 

мать те два-три витка, которые оставили бод, арала 
которых опустили муфту при разъединении Ђна 
должна вращаться от Руки даже в момент а | 
витков присоединяемой трубы, Силой не злоупотребу 58 
чтобы не сорвать резьбу, а вот дов 


орачивать муфту ДО бега 
резьбы можно потуже. | 
Џ 
| Доведя муфту “до тупика", подгоните к ней контрг, 
| 
1 
] 


и наворачивайте на резьбу между муфтой и контргайкой 
прядку уплотнения в направлении вращения контргайки 
Џ После зажатия Уплот: контргайка должна располо- 


| житься в 3-4 мм от А. до зажатия этот интервал 
Ц пусть будет 5-6 мм. 


| При установке мойки 


|| вать собранный смес; чтобы не создавать лишних | 
демонтирующих усилу месте нахождения прокладки, 

из-за которых она и рвется. 
Смеситель “Елочка” без тройника 

Этот смеситель имеет большие преимущества перед “Ело- 
чкой” с тройником. Ведь У нее нет фасонной прокладки, || 
тройника и огромной накидной гайки, т. е. в процессе | 
эксплуатации не возникает необходимость отсоединять и 
переворачивать мойку. Эти части заменены двумя латун- Я 
ными трубками, связанными непосредственно с корпусом и 
смесителя. У “Елочки” без тройника есть еще и два других 
достоинства. Первое заключается в том, что не требуется 

_^ точная подводка труб. Они должны быть на расстоянии, 
достаточном для присоединения трубок смесителя. Второе | 
достоинство — смеситель несложно монтировать и на Уже а 
 Установленной на подстолье мойке. Для этого отверните 
_ гайку и вместе с ней снимите с корпуса смесителя прокла 
У и металлическую шайбу. Пропустите через отверс' 
олочке мойки трубки и корпус смесителя. Наде 
я прокладку, шайбу, гайку уже под мойкой. , 

‚ ДО корпуса смесителя и закрепите его 
присоединить трубки к тр: 


НЕ 


БРА: 


‚тат 


райтесь не очень перекаши- 


8З трођу 
щества Перед "ћу, 
СОННОЙ проклета, 
Т. е, ВоВ? 


накручивайте их на трубы подводки, применяя 
| на краске, и затяните гайки сальника. 
подмотку акое “перекачка воды” в сме- 
то је х7 Так часто называют явление, когда при 
сите Е головки крана, скажем для горячей воды, из 
открыван ступает холодная. Может быть и наоборот. Одна 
осин — разрыв перемычки в середине прокладки 
и. 


смесителя. | 3 Е 
Другая причина — возникновение сквозной раковины 


в средней общей стенке тройника. Образование такой 
раковины возможно в процессе эксплуатации, хотя нека- 
чественный тройник иногда поступает и с завода. Подоб- 
ный дефект можно обнаружить и на средней стенке 
корпуса смесителя. А как он себя проявит при закрытых 
толовках кранов? Ведь вода ‹ает перекачиваться. 
При открывании головк сителе над ванной 
снова будет “путаться” одная вода. Мало 
этого — то же будет и у ! 

Для определения в 
чей воды у себя в 


еля), 


Ы; 
о 
о 
= 
Ф 


холодной воды на сво е длительного 
спуска воды будет и теплая 
вода, то неисправна 5 о повторить 


эксперимент с за 
Смывные ба 
ния и способа присо 


я у них. 
1 ы расположе- 
ые бачки разделяются 
на низкорасполагаемые, но присоединяемые 
к унитазу через полочку (у них фаянсовые корпус и крыш- 
ка, проводка воды боковая или нижняя), среднераспола- 
гаемые, которые крепятся к стене на высоте около 1 ми с 
унитазом соединяются изогнутой трубой (они почти пол- 
ностью изготовлены из пластмассы и очень долговечны), 
высокорасполагаемые смывные бачки, которые крепятся 
на высоте примерно 2 м и с унитазом соединяются длинной 
трубкой. К этой группе относятся бачки с чугунными 
корпусами типа “Экономия” и “Эврика”. 

Смывные бачки с боковой подводкой — наиболее расп- 
ространенные. Как известно, смывной бачок состоит из 
корпуса, крышки, поплавкового клапана, груши и других 
частей, исправное состояние которых определяет нормаль- 
ную работу бачка. Чаще всего наблюдаемый дефект смы- 
вных бачков — подтекание воды из бачка в унитаз. 

Одной из причин протекания воды из бачка может быть 
тяга (рис. 84), которая у бачков с боковым распо- 
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РЕТ 


= 


8: 


уйте выпрямить 
ние П-образному участку. Он не должен цепляться за 
рычаг. При рихтовке участка, близкого к резьбе, лучше 
его выпрямить на доске молотком. Если резьба на тяге 
Из-за коррозии сорвалась кно плашкой М8хо,5 наре- 
зать новую. Важно, что на резьбы оставалась преж- 
ней, иначе при заворат проткнете грушу насквозь. 
Можно изготовить и новую тягу при наличии подходящей 
по диаметру стальной омедненной или латунной проволо- 
ки. Учтите, что не обязательно сохранять стандартную 
форму тяги. П-образный Участок можно превратить в 


кольцевой. Важно, чтобы тяга не зацеплялась за детали 
бачка. 


У бачков с верхним спускным механи- 


3мом (рис. 35) не так просто добраться до тяги в случае 


1 Ш 
| 5 8 
‚ 35, Спу 

механизм 


ранять стандарта 
ожно превратить 
еплялась 08 детей 


авности. Для этого придется отвернуть шаровую 
ее неиспр. придерживая тянущую трубку. Затем отвинтите 
М и положите ее вместе с прокладкой отдельно. 
ше КУ. Закройте вентиль или приподнимите 


ычаг. Спустите воду из бачка. Теперь отвертывайте грушу 


р ынимайте вверх тянущую трубку с тягой. Если нужно 
ть от этой трубки, не забудьте проверить прямизну 
тяги. Ни в коем случае искривленную тягу не проталки- 
зайте в тянущую трубку: застряне ничем не вытяните. 
Любые действия лучше про ъ с отделенной от тину- 
щей трубки тягой. Не забь › что тянущая трубка — 
из латуни, покрытой хр ь легко расковырять ее 
суженный конец, и тогда ать. 

Бывает и обратное, ј ти из-за плохого 
качества быстро стиря . В таком случае 
нужно вновь раскле Диаметр головки 
должен быть таким, ользила в тянущей 
трубке (вместо раскл ъ на конец тон- 
кую медную провол‹ 

При поломке тяг 


отрезать изогнутую часть, отме 
кусочкам старой тяги. 
Бывает, что в смывных 


у по оставшимся 


х с верхним расположени- 
ем спускного механизма р пется крышка. Чтобы 
не сломать направляющую трубку (см. рис. 35), плоскогу- 
бцами придержите короткую тагу и отвинтите грушу. За 
шаровую рукоятку вытяните внутренности спускного ме- 
ханизма. Затем на конце полуметрового куска проволоки 
нарежьте резьбу для груши. Противоположный конец 
проволоки загните. Прямой конец проволоки с резьбой 
пропустите в направляющую трубку. Когда он пройдет 
Через дугу, наверните грушу. Направляющую трубку во 
избежание качания привяжите к бачку тонкой проволокой 
или бечевкой. 

Эта тяга поможет переждать время до покупки новой 
крышки. 1 

При нормальной работе тяги в течи часто виновна 
груш, у которой, скорее всего, стенки сферической 
части настолько истерлись, что потеряли упругость и 
местами прогнулись внутрь. Исчез контакт между грушей 
и отверстием седла, ив образовавшийся зазор проникает 
вода. Лучше заменить грушу на новую. Для этого, взяв- 
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шись левой рукой за грушу, право 
участок тяги со спускного рычага. Выв 
груши. Поставьте новую грушу. Если ав ТЯГУ да 
можно туго набить внутреннюю часть старой труд ето р 
мешковиной, в результате чего она снова 
рическую форму без впадин, или Утяжелить 
ложив на ее горизонтальной нлощадочке пару гаек 
Сама грунта состоит из резиновой части и Укрепл 
в ней гайки. Если У новой груши окажется гайка с и 
стием без резьбы, дос : тик МЗ и нарежьте 
так, чтобы завулканиз; рованная заготовка не пров 
лась в резине. ерну-. 
Спускной р г иногда занимает неправильное 
положение, ч ет гр закрыть отверстие в седле, 
Для устра+ т дефекта не ибайте рычаг, а проверни- 
те сразу ви крепления пластин, удерживающих рычаг. 
Болтающи нты закрутите. С этой целью используйте 
рычажок для вытягивағ нопок или узкую пластинку. 
Главное, чтобы п пособление входило в узкую прорезь 
винта. 
Можно сделать и пе гому. Плоскогубцами или пас- 
сатижами закру винты со стороны “нутра” смывного 
5 бу на концах винтов. Повреж- 
дение резьбы нно нтов вполне допустимо, ибо 
материал винтов В у иала, из которого отштамио- 
ваны пластины. ртикальная четырехугольная 
пластина с двумя резьбовыми отверстиями должна упира- 
ться горизонтальным отгибом в низ выемки на стенке 
бачка. Тогда крепление рычага при закрученных винтах 
надежно. Ставят же эту пластину даже сантехники поче- 
му-то наоборот, вверх горизонтальным отгибом, и все 
крепление через некоторое время начинает “ползти”. 7 
Нередко вода проникает в зазор между кор- 
пусом, прокладкой и седлом. В этом елучае 
перекройте вентиль впуска воды и опорожните бачок. 
Подтяните гайки крепления седла. Удобнее полввонагьса 


| но, что все действия проводятся при 
АЙ 78 


~“ При седлах из пластмассы этот дефект отсутствует, 

бачке. мягче по сравнению с металлическими, поэтому 

~ но они е гайки на них затягивайте равномерно во избе- 
пящие гайк 


ание выпучивания и перекаптивания плоскости седла, 
А могло бы привести к неполной посадке груши и 
ом подтеканию воды. 
је Часто из дуги выпадает направляющая вту- 
0 КЕ лка. Самый быстрый ремонт — это вставить втулку в 
ока Ч 


№ м отверстие дуги. Снизу и сверху на втулку намотать по 

| тонкой резинке в несколько слоев. Можно натянуть и 

Мао, В н кольца, срезанные с резиновой трубки подходящего диа- 
в Е 

метра. | . 

| 7 Горизонтальный гунный поплав- 

чар, тец поплавкового клапана 

азар У рычаг с поплав- 

ЛЬЮ воду 5 ком до упора. Наличие теч льной трубки — 

Зкур ут признак дефекта в клап воду вентилем и, 


| разогнув ось, снимите 
В узкую тру В освободившееся отве 

жало должно распола 
убцами или: дите жалом по седлу 


шток клапана. 


7 М кој у стальной трубой | 
0г0 01010 и клапаном бывает устане гибкая подводка с пла- 
уго стмассоветми накилными і ли. Такую гайку осторож- | 
А но скрутите с корпуса клапана, чтобы не сорвать резьбу. 
Лучше это сделать плоскогубцами с широким зевом или 


ја 
КЕ са пассатижами. 


Рис. 36. Горизогтальный поплавковый латунный клапан: 


1— | йка; 2 шаиба; — прокладки; 4 — 5 
(пробка); 6— шток; 7 — рычаг: 8 = очка: КОРПУС; 5 — прокладка 
у эт поплавок 12— напоена: 9: с рвулок 
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При отсутствии нового 


Л Клапана попроб т 
ровать старый. Для этог 


о понадобится 


того, чтобы не сломат 

Бывает, что даже при полнос 
поплавке вода не поступает в ба 
воды в бачке ищите сначя. 
пана. Так же, как в пре 
вентилем, выньте из і 


1 рычаг и шток. Проволочкой | Д) но (8 
прочистите отверстие се, через которое поступает | и 07 
вода. Постарайтесь проволочку просунуть поглубже, При- Е РИ 
откройте вентиль. Ес; появилась — результат дос: Т) под 
тигнут. Если вода опя 


оступает, разбирайте гибкую \ | пали 
ивидуальной подачи воды в | патио окру 
линию подачи воды к смывно і 


подводку, потом вентиль 
бачок, т. е. проверяйте всю 
му бачку. 


Случается, что рычаг и поплавок находятся в верхнем 
положении, а вода продолжает поступать в бачок и уходить 
в перелив. Перекройте вентиль, разберите клапан, вынув 
шток. Осмотрите прокладку. Поверхность ее может затве- 
рдеть и растрескаться. Извлеките прокладку из гнезда 
штока. Если противоположная сторона прокладки целая 
и мягкая, оставьте ее для перекрывания отверстия посту- 


пления воды в корпусе клапана, а растрескавшуюся сто- 
рону прокладки вдавите в гнездо. 


1 


Возможно, что вы уже переворачивали прокладку. То- 
гда аккуратно, перпендикулярно к продольной оси прок- 
ладки, 


срежьте затвердевший растрескавшийся слой. 
Выньте прокладку из гнезда штока, вложите срезанный 
слой и на него положите прокладку так, чтобы свежий 
слой резины был обращен наружу. Срезанный слой встав- 
ляют для того, чтобы не изменилась длина закрывающей 
л части. Ведь при уменьшении длины прокладки отверстие 
| 8 корпусе вообще перестанет перекрываться, и вода с еще | 
большей скоростью потечет в перелив. У ТЕЗЕ 
Новая прокладка потребуется, когда толиа ШД 
| достигнет нескольких миллиметров, так как после устан | 
(вки среза в гнездо штока не останется места для удержания — 
ставшейся части прокладки. Найти подходящий уст Ју 


ПР 
Д 


ля изготовления новой прокладки довольно сло- 
резины о использовать резиновые пробки от пузырьков 
жно. Мо вами, резиновые кольца для соединения асбесто- 
х стот. 6 ит. д. Если такой полуфабрикат большего 
Е, чем нужно, обстрогайте его лезвием от безопас- 
° ной бритвы. 

Назначение крышечки клапана — не пропустить воду 
через торец корпуса. Вода должна попасть в резиновую 
сливную трубку. При ее отсутствии и достаточном нагреве 
вода будет вырываться в торец корпуса, ударяться во 
внутреннюю боковую стенку бачка и разбрызгиваться, 
вызывая течь по наружной стенке смывного бачка. Вместо 
потерянной крышечки м тьзовать колпачок от 
винной бутылки или по о пленку. 

Рычаг клапана (и поп ле длительной работы 
часто ломается по отверст іп оси. Можно изготовить 
новый рычаг, использу; 
время находится в воде 
И ВОДЫ К сура под фигурную округлость и о 
Окончательную форму можт 
менив в качестве образц 


но расклепать место 

лить отверстие под ось. 

ть напильником, при- 
арого рычага. 


с 


и 
ер = 

ДЯТСЯ В 0 Уровень воды в бачке мог но регулировать подгибанием 
бачоклухот? рычага и передвижкой попл вертикальном направ- 
| клади, 82} лении вдоль стержыя, на который он насажен. 


Для уменьшения количества воды в бачке сторону 
рычага с поплавком следует подогнуть в направлении дна 
бачка. 

Иногда в поплавок набирается вода. Тогда он тонет и 
перестает управлять клапаном, в результате чего вода 
беспрерывно поступает в бачок и выливается в перелив. 
Перекройте вентиль бачка, если есть таковой. Если его нет, 
поднимите до предела рычаг и подложите под него палочку 
или стержень так, чтобы они опирались концами на верх- 
ние кромки длинных сторон бачка. Снимите поплавок с 
рычага и поверните его отверстием книзу, вылейте воду. 

Поплавок по конструкции может быть с чулком и без 
него. Чтобы вылить воду из поплавка с чулком, следует 
Этот чулок вынуть. Затем туго намотайте нити льна на 
рычаг в то место, где должен “остановиться” чулок или 
поплавок без чулка, когда будете их надевать. Лен, попав 
В воду, разбухнет и не пропустит воду. Для полной уверен- 


плавком и рычагом накапать масляную краску. Делать 
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латунной проволоки. 
На пластмассу, товлен го 

пластмассовый поплавковый кл ан, вода пр 

действует, поэтому ему не харак 


кают другие проблемы. 
При установке тако 
ПОДВОДКОМ воды, состо Й 
ка, на цилиндрическую “ 
нитки резьбы от торца, 
При этом сосокко рпуса 
корпуса смывного ба 
корпуса клапана про 
стенки смывного бач 


накрутите прядь льна (рис. 87, а), 
клапана должен находиться в И 
\цилиндрическая резьбовая часть 
отверстие вблизи края боковой 2 т стр ЛЬН 
лграннан часть корпуса кла- | па Пир 
пластмассовую и резиновую), а | И оте в кола 
осле продеванил корпуса кла- | _ пр бе полваујт 


22 ачка. 


контргайка накручивае 
пана в отверстие корпу 


4 бя краски 
Корпус клапана гаечным ключом за шестигранный по- 


илагайте излишних усилий, | Ира поду 
перь подведите по резьбе конт- | Е 


ясок вкрутите в угольник. Непр 
чтобы не сорвать грани. Те 


№. 


НН 
"ВЕ 


„ДА т/с клапана гаечным ключом за шестигранный 
| попис клат в угольник. Не прилагайте излишних 
понео ‚ чтобы не ёорвать грани. Теперь подведите но 

К у Ре контргайку на расстояние 2-8 мм от торца угольни- 

4 и в этот кольцевой промежуток в сторону доворачива- 
Е. контргайки накрутите из льна уплотнение, 

_ Пассатижами или в крайнем случае трубным ключом 
"доверните контргайку, которая вместо граней имеет выс- 

тупы. Приложив излишние усилия, можно провернуть 
контргайку на резьбе корпуса клапана, повредив ее. Чтобы 
резьба не сорвалась, нужен плотный контакт между резь- 
бами контргайки и корпуса клапана. Контргайка не дол- 
жна болтаться на резьбе корпуса клапана. Учтите это при 
покупке клапана. 

| При возникновении течи из соединения корпус — уго- 
льник отверните контргайку на несколько витков, снимите 
Уплотнение, протрите кольцевой зазор до полного высыха- 
ния. Прядь льна смочите в масляной краске, отожмите, 
положите в кольцевой промежуток, закрутите контргай- 

= А ку. Не пользуйтесь смывным бачком пару дней для под- 

3 сыхания краски. 


овлены детали клапана 


ко плавится. При поломке, скажем, ребер, в котор» 


лива. Завернуть гайку МОЖНО, только Отсое 
Иногда бывает достаточно повернуть 


ИНив по 
стрелке (если смотреть сверх 


л 
перелив по ~. У. 


тобы 
Рассмотрим два варианта ремонта перелива без с 
полочки. нат 


Если ганка отвернуласђ не 


полностью, це 
тиль подачи воды в бачок. 


5 Рекройте 
Сп устите вен- 


с бачка во 


КНУТ стетт р ду и Подо- 
| ждите, пока подсохнут стенки. Потуже намотайте В щель 
| образовавшуюся между раструба и дном ба 

Уплотнение и залейте его кр; ляная краска сохнет 
быстрее, если добавить зас итель. Пока краска не под: 
сохнет, сливайте воду в унит 


ведром. 
Если же гайка отвернулас: 


чок и перекрыв вентиль 
вую часть намотайте уп 
вошел в отверстие на дн 
те масляной краской, то нуле 
Перелив ничем не должеј 
неисправности клапана + 
без закупорки вода перел 
чина — в положении см 
ся, и перелив оказался 
ослаблением болтов кре 
крен бачка слишком ве 
__Укорачиваите перели рез: 
нужно, достаточно пропилить 
треугольную выемку. Ее глуби га равняться тому 
Уровню воды, который хотите уст: ть в бачке. Выемку 
можно прорезать НОЖОМ или “прокусить” кусачками. 


лностью, опорожнив ба- 
перелив и на его резьбо- 
чтобы перелив плотно 

уплотнение закрепи: 
5 пока она высохнет. 
купорен, иначе при 
бачок. Иногда и 
енки бачка. При- 
оторый накренил- 
Крен вызван 
унитазу. Если 
ь не удается, 
пку раструба не 
ви части его стенки 


зень воды установится ниже. 
В вертикальной стенке 


ас 
У на диаметр Раструба) воў 
он занял положенное место. Ч 


№, Меняйте м 


А г. = ПЕВА 
- Ер ышка бачка ломается очень часто. Если она =} 
СЕ на два-три крупных куска, то их можно склеить д 
эпоксидным клеем. При большем числе обломков их для 


очности лучше наклеить на фанеру, но это временный 
выход. Лучше преобрести пластмассовую крышку, кото- 
рая уже не разобьется. 


Из-за значительных нагрузок, которые испытывают 
полочки, вних часто образуются трещины. Избежать этого 
можно. Обоприте заднюю стенку бачка или его дно на 
специальную подставку из деревянных брусков или сталь- 
ных уголков. 

Помните, что металлическая 
крепче фаянсовой. К тому же ее м 


листа стали, взяв за образец фаянсовую полочку. Подте- 


кание из-под манжеты (рис. 88) или прямо через нее легко 


обнаружить. Для этого одну ладонь подставьте под манже- | 
ту, другой рукой нажмите на 


рукоятку спускного механи- 
зма бачка. Польется в ладо 


нь вода — значит, виновата 
манжета. В лучшем случае се стянул с горловины унитаза 
скособочившийся бачок. Обязательно подоприте бачок и 


лишь после доверните гайки винтов, соединяющих полоч- 


куи унитаз. Теперь натяните снова манжету на горловину 
унитаза. 


Хуже, когда на манжете появились продольные трещи- я 
ны. Меняйте манжету, если есть новая. Для этого при 
жесткой трубной подводке воды к бачку придется отсоеди- 
НИТЬ поплавковый клапан, отвинтить винты крепления 
полочки к бачку унитаза, а также снять крышку бачка. 

опытайтесь сначала снять манжету с горловины унитаза. 
) Если не получается, снимайте 

ее вместе с бачком или вообще 

перережьте. Переворачивайте 

чок и ставьте его полочкой 8 
Вверх. На освободившийся пат- 
Рубок полочки надевайте ман- 
кету стороной с меньшим 
диаметром. Рассчитывайте, что 


~ 


полочка во много раз 
ожно самому сделать из 


остальная часть — на горловине Унитаза и на м 
между торцами горловины и патрубка. Ватт 
выверните наизнанку, натянув на патрубок (рис. ва Част 
чтобы почти появился торец патрубка. Чен У а 
сделаете, тем легче будет охватить манжетой го 
унитаза. Рловину 

При гибкой подводке к поплавковому клапану зам 
емую манжету отсоединять необязательно. Выньте и 
из отверстий полочки и унитаза, снимите манжету, Даль 
нейптие действия выполняйте вдвоем. Один приподнимает 
бачок, второй меняет м; ету 

Что предпринять при отсутстви 
трещинах в старой? Выреж: 
ее слегка загустевт мас: 
бачок, обмотайте полоской 
полоску можно 
водой, пока краска н 

Винты (бол 
тоже поддают розі 
“Компакта” обязательн: 


за 


за 


Н 


и новой манжеты и 
з ткани полоску, смажьте 
оаской. Приподнимая 


установке нового 
резьбу винтов. 


ж с нижней 
воды: 
перелив; 
поплавковый 
5 5— тяга; 

7 — седло 


апан: 
1 — корпус; 2— резиновая прокладка; 
„ З— ШТОК; 4 — накидная гайка; 
о — валик; 6 — ВИНТ; 7 — ШПЛИНТЫ; 
8 — рычаг фасонный; 9— барашек; 
> рычаг поплавка; 77 — винт; 
12 — втулка пластмассовая; 
13— поплавок; 74 — трубка сливная 


то (месяцы 
кла лож 
отверстия 
оти ложбу 


и унитаза 


оли вода переполняет смывной Е чок с 
ей подводкой воды (рис. 39) и стекает 
НИЖ Н ерелив в унитаз, то, скорее всего, проржавела 
парез а ройте вентилем поступление воды в бачок и 
а е его. Отсоедините трубу подводки воды к стой- 
орь, взявшись гаечным ключом за контргайку 
а Е бачка, отверните другим ключом контргайку на 
стойке с наружной стороны бачка. Снимите прокладку, 
шайбу и выньте стойку за вертикальный клапан. Зажав 
стойку, отверните с нее контргайку и корпус поплавкового 
клапана. Новую стойку лучше изготовить из оцинкован- 
ной трубы с наружным диаметром 20 мм. 

Переполнение бачка возникает и тогда, когда прорвется 
прокладка вертикального поплавкового клапана (рис. 40). 
Для замены прокладки пассатижами отверните накидную 
гайку, вырежьте новую и товой резины толщиной не 
более 2 мм. При сборке : ‹ругленной частью обра- 


тите к фасонному рычагу. Ремонт нужно осуществить без 
поворота стойки. 
Если течь при переполненном бачке продолжалась дол- 


го (месяцы), то и новая прокладка не поможет, ибо возни- 
кла ложбинка между впускным и выпускным 
отверстиями. Нужно заменить корпус клапана или выве- 
сти ложбинку резцом на токарном станке. 

Узел поплавкового клапана отвечает за уровень воды в 
бачке. Например, для повышения уровня ослабьте бара- 
шек и приподнимите рычаг. Скорость наполнения водой 
бачка регулируется специальным винтом, выступающим 
над валиком. 

Совершенно исправный бачок при наполнении, случае- 
тен, громко визжит. Гул утихнет, когда ослабите или 
закрутите накидную гайку. Не поможет — замените про- 
кладку на более толстую или тонкую. Подобные звуки 
вызываются также прокладкой вентильной головки или 
вертикальным латунным поплавковым клапаном. 

Поплавок, оторвавшийся в месте крепления к втулке, 
лучше заменить на современный без чулка. Вместо винта 
можно использовать шуруп, а для надежности место сов- 
диненил залейте масляной краской, эпоксидной смолой 
или суперцементом. 

Унитаз. Унитазы выпускаются нескольких видов. Нви- 
более практичны тарельчатые унитазы с цельнолитой по- 
лочкой для присоединения низкорасполагаемого смывного 
бачка. Он изготавливается с прямым и косым выпуском. 


ических сопротивлений в унитазе с пря- 
гидравл устанавливать его можно только при 


руб. 


Меньше 


ом, но 
м выпуском, А 
мы. нном положении Т 


определе аи из стыка унитаза с косым выпуском и кана. 
Е трубы сначала нужно устранить засорение, а 
о опатить щели прядями льна или пакли, свер. 
тики. Уплотняющие жгутики протолкните 
лом отвертки или конопатки в зазор ме жду раструбом 
канализационной трубы и выпуском унитаза. Поверх уп- 
лотнения должна остаться кольцевая канавка глубиной 
8-10 мм, которую нужно замазать чистым цементом ИЛИ 
смесью цемента с песком в соотношении 1:1 (по объему). 


Вместо цементной смеси применяют пластилин. 

Унитаз любого вида крепится к полу ч ‚рез отверстия в 
его приливе. Через них пропу‹ пурупы, завертыва- 
емые в пол или деревянную к) афту. 

Дерево вокруг отверсти? си сах іфта, часто пере- 
превает из-за протечек, и унита ет птататься. По- 
пробуйте осторожно, чтобы не от рилив, довернуть 
шурупы. Не удастся — вывер: утверстил вложите 
мелкие щепочки, подложите си шурупов кусоч- 
ки кожи или резины, смажњл шурупы жиром и 
вновь заверните. Чтобы кусочкі ‚ше были видны, под 
Ила пите латунь 1 массовые шайбы. 


Обычно сифон 
про 28 У 
ромывают горячей водой, ий эффект достигае- 


й ложки кальциниро- 
1 воды. Обращаться с 
смесь ве с горячей водо“ . следует осторожно, поскольку 
дом закипает и ею можно ошпариться. 
можно также с помощью ван- 
умывальник или ванну 
ЬКо, чтобы резиновая часть вантуза 
» потом толчками с усилием нажимайте 
сверху вниз. 
дает эффекта, т кальцинированной соды и вантуза не 
чком (щеткой) пользуйте для этого проволоку с крю: 
На конце. Перед прочисткой под сифон 
а Или таз и ключом отвинтите пробку Е 
на После того как вода вые 
олено те согнутую проволоку с ершом и © я 
Сифона, Затем промойте сифон горяче 


уу 


~ 1 а 
ванной соды и 1 литра гор; 


Щайте к 
водом, 


Наприме 
шкафчик © 
отделение дл 
ІСПОЛЬЗОВан! 
Д08аюшейся 


1 шурупов кух: 
пурулы жирох а 
были ВИДЕЫ, 101 


вать и 


Для прочистки сливных труб в квартирах и испо- 
стальной трос, который можно приобрести 
0: магазине. С этой целью можно использо- 
дса наивни 22 Один коне 
резиновый шланг диаметром 22 мм. Оди ц 
шланга надо надеть на кран, а другим прочищать трубы. 
Горячая вода, пущенная по шлангу, смоет грязь и жиро-. 
вые отложения. Трубы сантехнического оборудования мо- 
жно чистить гибким металлическим шлангом от душа. Он 
легко проходит изгибы выпускных труб и пробивает засо- 
ренные участки. | а 1 < 
Обустройство ванной комнаты. В небольшой ванной 
комнате дорог каждый сантиметр места. За счет рациона- 
льного использования площади мелого оборудования ее 
можно сделать более удобной и прив ательной. 
Например, под раковиной ) двухсторонний 
шкафчик с полками и 1 стороны — 
отделение дла хранен 
использованных. Втор« 
дывающейся дверцей. 
несколько отверстий для ве: 
только экономит место, но и \ 
Нижнюю часть ванны 


помещения. 
закрыть декоративными 
панелями. Они должны кидывающимися или съе- 
мными либо иметь люк, обы можно было убирать под 
ванной и хранить какие-то вещи. Чтобы устроить такие 
панели, нужно изготовить каркас из деревянных брусьев. 

Поверхность дверок оклейте пленкой “под дерево” или 
облицуйте кафелем, гармонирующим с общей отделкой 
ванной. 

На двери ванной комнаты устройте легкий навесной 
шкафчик, на котором можно удобно укрепить зеркало, а 
под ним на полочках расположить предметы туалета. 
Нижние полочки можно использовать для хранения сти- 
ральных порошков и различных жидких моющих средств. ' 
Чтобы при открывании и закрывании двери предметы не 
Падали, полочки оборудуйте бортиками и специальными 
рейками-ограничителями или же снабдите шкафчик раз- 
движными дверцами. Все детали шкафчика обработайте 
наждачной шкуркой и окрасьте под цвет двери. 

Для сушки мелкого белья в ванной комнате можно 
Устроить несложные приспособления 

ечиков, стержня и нескольких мет 
или нейлоновой лески, которые подв 
с помощью блоков. Шнур, пропуще 


у потолка, позволяет в случае Необходимо 
опускать сушилку. Концы его можно прис по 
ванны или закрепить другим возможным о К ножка 
Сушить белье удобно на прочной малозај собом, 
новой леске диаметром 1-1,5 мм. В стене С я к 
тных листов толщиной 7} 
8 мм. На конце лески за 
отверстие. Затем отверстие забивают де 
кой и закрашивают. Таким же образом 
ным натяжением) закрепляют другой конец лески 
В стенах из бетона и кирпича вначал і 
лить отверстие диаметром 6-8 мм ив не 
деревянную пробку 
3 мм и далее ВЫПОЛЕ 


бке сделать отверстие диаметром 
писанные выше операции, 


Ш Если у вас смес: 
применяется пере: 
реключении 
кольцо кругл 


‚› Где вместо пробкового крана 


тия 


клапан, который при пе- суть водой | 
сальник (резиновое пето хлолчатобу 
току, причем течет тем | Е 

что очень неприятно, 
тедующим образом. Нео- 
на смесителя, извлечь сам 
клапан и выше кольца намотать на шток 
клапана ленту ФУМ (5-6 витков). Направление намотки 
не имеет значения. После сборки убеждаемся, что вода 
по штоку не течет даже при сильном напоре. Клапан 
перемещается мягко и плавно. 

ФУМ — это фторопластовый уплотнительный матери- 
ал. Продается (иногда) в хозмагазинах. Лента ФУМ 
имеет очень низкий коэффициент трения с металлами 
и многими другими материалами. Она не смачивается 
водой, и поэтому вода не проникает в зазоры. С помощЫо 
ленты ФУМ удается соединять герметично зоо ИНДИ 
ную арматуру без пакли и краски. Получается о я 
и легкоразъемное соединение, тем более лента ФУМ д У 
Этого и предназначена. 

С о ленты ФУМ также легко устранять Ре у 
водопроводных кранов через сальник. Для этого нео 27 
димо снять маховичок, отвернуть гайку, которой У Г 
тняется сальник, снять шайбу (втулку) и ее 
шток клапана 5-6 витков ленты. Намотку р в К) 
по часовой стрелке, чтобы свободный конец на Оа 
ленты не ершил при завертывании гайки. Далее лез) 


90 


бходимо разобрат 


еса 


х или пинцетом следует заправить намот м 
у в головку крана и завернуть гайку, сильно ее 1 
| затнгиван. Если старой набивки очень много и гайн 
у завернуть невозможно, часть набивки удалите. Шток 
будет вращаться легко, а течи воды не будет. Гарантия 
_ на несколько лет. У > 
Прокладки из фторопласта можно применять вместо са 
_резиноветх при ремонте смесителей, устанавливая их 
там, где другие способы не дают результатов по устра- 
| нению течи. | 
(Ш Ванну. следует обязательно мыть каждый раз после 
| пользования ею, не допуская на внутренних поверхнос- 
тях отложения жира, мыла и грязи. Моют ванну мылом, 
й содой, отечественными стиральными порошками с по- 
еј МОЩЬЮ мягкой щетки до гигиенической белизны эмале- 
об овој р вого покрытия чаши. Различные проволочные мочалки 
Хеј па | не приемлемы — могут повредить эмаль. 
После того как ванна зымыта, ее необходимо обильно 
ополоснуть водой (из душа), а затем протереть насухо 
мягкой хлопчатобумажной тканью, чтобы удалить оста- 
тки и следы воды. Слив воды из чаши должен быть 
полным, скопления воды в ванне не допускается, чтобы 
исключить процесс выщелачивания эмали. 
Ванна в “нерабочем состоянии”, конечно должна быть 
сухой. 
Следите, чтобы краны смесителей и душа в ванной 
комнате были исправны, плотно закрывались, чтобы 
исключить утечку или капанье — главные причины 
появления железистых наслоений, ржавых пятен и по- 
теков. р Е 
_№ Запрещаются для чистки и мытья препараты, 
щие абразивные вещества и кислоты. Первые истирают 
тонкое эмалевое покрытие, а вторые его разрушают. 
Мало пригодны для ухода за ванной следующие порош- , 9; 
о люн”, “Чыстае ИЦ 
исульфон”, “Санит-2", а также пасты: Юра", «Сани 
«С. Е ге” и др. В крайнем случае их можно испо- ЈАЈЕ 
>, но не чаще одного раза в месяц. Е 
: ств, предназначенных 
оса 


ы и ү 
џ ї зА 


АЈ 


т 


содержа- 


когда требуется снять плотный налет 
жений грязи, жира и ржавчины. 

Нельзя замачивать в ванне белье и производить 4 
особенно с применением отбеливателей типа К, 
кий” и “Персоль”. ермо- 
В качестве дезинфицирующих средств 


многолетних отд 
0 


Ў рекомен 
слабые растворы борной кислоты (8 %) или мара о 
ки (розового цвета). В старину для мытья ванн пепела М ё 


зовали горчицу в порошке, 
быстро отмывает ванну, но є 
скими свойствами. 


которая не только д 


= 


ыы ОВольно 
ще и обладает антисептиче. 


1руют только предварите- 
дезинфекции необходима 


чтобы полностью удалить 1 дем 10 
остатки (следы) ирующих средств. Это прави- я { 
ло должно собль при использовании различных | й. МОНТ! 
жидкостей для в ‘изации и вспениванию | ав 
воды, а также экст па “Морская соль” и др. | 310 таког 
Нельзя ставить т баки и тазы — они К увиљ 
оставляют на эт ляемые черные полосы и 10 бортам 


пятна и, кроме то: 
случае необход 
пку или кладут 
Запрещается слит 
например, фото: 
грязную воду со 


шетку. тмулх время 
агрессивные жидкости, менее такој 
и химреактивы, а также 
краски, песка и пр. 

При наполнении в ‹омендуется вначале налить 
в нее немного воды комнатной температуры, а затем 
долить горячую. Наливать сразу горячую воду с темпе- 
ратурой свыше 75° С не следует, так как из-за теплового “ 
удара возможны трещины в эмалевом покрытии. 
Если в квартире делается ремонт, ванну следует закрыть | 
бумагой, картоном, клеенкой, полиэтиленовой пленкой А 
или другим подручным материалом, чтобы предохра- а; 
нить эмалевое покрытие ванны от цементного раствори 
извести, штукатурки, краски. Повреждений эмали у ; 
ется избежать, если внутреннюю поверхность Е к. У 
каким-нибудь машинным маслом, а затем покрыть л у 
стами обычной бумаги. особо 

Эти простые и доступные средства и приемы сн 
твуют увеличению срока службы ванны. ) чаще 
В домашних условиях ремонт ванны (без съема т. 
всего заключается в подмазке мест сколов эмали имер _ 
вом, приготовляемым из эпоксидной смолы, онна 
ЭД-6 или ЭД-20, с наполнителем. В качестве по 
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рек 


жно легко поцарапать. В | К оожалени 
г емкости подстилают тря- = ИМыиязнет 
Е 


лают тря- 


(идкости, 
а также 


подойдут белила титановые в порошке, тальк (продается 


в аптеках) или сухая эмалевая пудра. Ориентировочно 


на каждые две части смолы берется одна часть напол- 
нителя (по объему). Полученный состав (основа) после 
перемешивания выдерживается около 10 суток, после 
чего он становится более или менее однородным. 

Дефектный участок, предварительно очищенный от 
ржавчины и обезжиренный бензином или ацетоном, 
покрывается эпоксидным составом. Состав наносится не 
позднее чем через 20-30 мин после его смешивания с 
отвердителем в пропорции 1:10 и разглаживается лез- 
вием безопасной бритвы или стальным шпателем. 

Полное отверждение состава происходит через 7-10 
дней. Затем наплывы шлифуются мелкозернистой шку- 
ркой. 

Если ремонтируемая ванн и другого цве- 
та, то в состав добавляются цветные пигменты. Долго- 
вечность такого покрытия: 2.3 года по днищу и 5-7 лет 
по бортам. 

К сожалению, надежность и долговечность такого 
покрытия значительно уступают промышленному. Поз- 


тому их время от времени приходится обновлять, Но тем 
не менее такой ремонт вполне оправдан. 


——————м—______== 


НЕМНОЖКО УСИЛИЙ — 
И СПОРТИВНЫЙ МИНИ-КОМПЛЕКС 
В КОРИДОРЕ ИЛИ ДЕТСКОЙ 


Спортивный мини-комплек‹ 
довать даже в малогабаритной к 
спортивные снаряды (гимнасти 


1, а) можно обору- 
зартире. Чтобы разместить 


для этого используют 
есть хотя бы одна 
мнастической стенки 


детскую комнату или 
свободная стенка для ра 
(рис. 41, 6). 

Для изготовления с' 
бруса сечением при 
определяется высото 
приобрести в спорт 
или сделать их самот 
для крепления пере 
в отверстия, для про 

Для крепления сна] 
ческие пластины (рис 
отверстия: среднее — 
два крайних — для крепления 


5 СНЕ 


шурупов пластины крепятся к ( 


оруса 


ы два деревянных 
см, третий размер 
ерекладин можно 
стические палки $ 
рлите отверстия 
ты плотно войти 
с зтавить на клей). 
к стене используйте металли- 

Е х просверлите три 
астины к брусам, 
гда к стене. С помощью 
и (головку шурупов 
надо “утопить” в пластине). Перед установкой на место 
снаряд следует покрасить. Если это металлические трубки, 
то сначала нужно тщательно отполировать их наждачной 
шкуркой, затем протравить крепким раствором марганца 
до темно-коричневого пвета и покрыть лаком. 

Определив расположение снаряда, на стене отметьте 
точки крепления. Затем дрелью просверлите отверстия, в 
которые вставьте деревянные пробки. Если стена железо- ( 
бетонная, то пробки можно укрепить на клею. 

‚Длинными шурупами прикрепите снаряд к стене. Све- 
рху стенка должна плотно упираться в потолок. Если 


вверху будет зазор, нужно забить клин между брусом и || 
потолком. 


На такой гимнастической сте 
только дети, но и взрослые. 


-= 
Х 


нке смогут заниматься не 
Этот комплекс очень компак- 


| о 


$5 


Е ких пластин: д 
подвешивания к ицы, качелей е Праче 0006 
устр у Ж — способ креплении перекладин: 0—7 ка ‘двер 


а и канат подвептиваются на 


ЂЦ 
ница, качели» = на расстоянии приблизитель- 
тен: б. Труба креп ь трубы вставляется деревянная 
одной тр толка. Внутр рон шурупами прикреплены 


м от пото-- сто 
Ра которой с а на с тремя отверстиями (рис. 41, 
алка, ластинь У Е тает 
две металлические а. внутри трубы делает ее прочнее и 
3 ј 
2). Дерев 
епле. 
облегчает кр я стенка). 
мнастическа Ер ЕЕ 
как и ги тен к трубе с 


Лестница, качели, р о, 
помощью капроновой веревки о. Иви 
ка достаточно прочна, она выде рж Е Е 
На веревку надевается небольшая по идо 
бочка, затем она перекидываетс; ы 
ется под ней узлом (рис. 41, д) 
скользит по трубе. 

Лестницу можно сделать из палоч 
кроватки и капроновой веревки. Н: 
чки напильником сделайте не 
крепления веревки, которая уз 
сверху и снизу. Чтобы верев 
укрепите ее еще дополните. лочки можно 
покрасить яркими краска ) в. На стене 
прикрепите крючки, на которы будет вешать 
лесенку, когда она не нужна. 

Качели тоже очень просты. ( 
доски, укрепленные с боков 
таек (рис. 41, е). На КОНІ 
отверстия, в Которые протягива 
Веревку на трубе закрепляют 


палі срепится она так › 
Е ние трубы к стене (крепится она так же, 


етром 5 м 
) 


иловая тру- 
и завязыва- 
Тако кольцо свободно 


старой детской 

каждой пало- 
ения для 
ом д бхватывать ее 
перекладин, 


= небольшие 
г помощью винтов и 
реек делаются сквозные 
‚проновые веревки. 
же, как у лестницы. 
ни ‹енью, наденьте на 
сторона 28 9 старых детских п мидок. На одной 
нку — опору при х Фигурками укрепите деревянную пла- 
х Раскачивании Можно сделать перекла- 

Фигурки пирамиды бади. Веревки протягиваются через 
снизу Узлом. д 2500ру-планку, сиденье и укрепляются 
гайку. Высота ее Е ост закрепите их на винте под 
НК ЬЯ от пола определяется ростом ребе- 


Щью Которых ревок сделайте две петли, с помо: 
енку на те а необходимости качели вешаются на 
Для к Крючки, что и лестница. 


оле 5 м 
ы “Н, Ц можно использовать колечки от детской 


5 ъй 


переклади, 
ОЧКИ МОЖНО 
в, На сее 
дет ВЕШЯТЬ 


айте из пеньковой веревки. Тонкие веревки 
сплетите в косу. Пеньковые веревки вместе с капроновой 
перекиньте через трубу и закрепите так, чтобы капроновая 
веревка находилась в середине. Толщина каната должна 
быть такова, чтобы ребенок его мог свободно обхватить 
ладонью. С другой стороны на стене укрепите крючок, на 
котором будут висеть кольца и канат, когда они не нужны. 

Для перекладины используйте трубу, которую укрепите 
в проеме двери (рис. 41, ж). Крепление ее аналогично 


Канат сдел 


креплению трубы для подвески каната, колец. Здесь же 


может висеть скакалка, храниться гимнастическая палка 

, 
диск здоровья, массажеры. И дети, и взрослые с удоволь- 
ствием будут заниматься в таком спортивном мини-комп- 


лексе. 
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